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Ue C. SuetouijJ Tranquilli Terum scriptoris consuetudiae sermonis post Teuuhiuu') 
«t Baquium ^), quorum uter^e totum eius dicendi geaus complflxus facere non potnit, qutn non- 
uulla, quae accuratiore quadam quaestioiie egere videntur, aut praetermittet:et aut Btrictim attingeret, 
ailhuc oemo, quod videam, uisi Tuaceimannus ') scripsit, qui cum „de comunctionum usu in 
illoruui libris fere nihil le^i" recte observasset, de coniunctionibus causalibus dissertationem com- 
posuit. Neque tamen minus desiderari mifai videtur accurata aliarum syntaxis Suetonianae par- 
tium disquisitio, ei qua hoc loco tractandum mihi proposui, quid de eius usu coniunctionum 
temporalium statuendum esse videretur. Neque vereor ne quis Itnguae latinae vel peritus vel 
studiosus in hac rerum grammaticarum unius scriptoris non excellentissimi ratione expUcanda 
plane me operam perdidisse queratur; nam quicunque eiusmodi studiis operam navaverit, haud 
ignorare eum puto, quam non iuutile sed necessarium sit ad universam linguae latinae historiam 
comprehendendam et describendam uniuscuiusque umnium temporum sriptoris elocutionem et 
dicendi usum diligentissimc perquirere, ut ex omnium comparatioue cognosci possit, quibus ex 
initiis ad quem finem per totum temporis spatium pervenerit lingua latina. 

Priusquam autem aggrediar ad propositam dissertationem, haec monenda esse videntur. Onmia 
quae proferentur, pertinent ad eum Suetonii librum, qui est „De vita Caesarum", ueglectis reliquis 
eius libris „De grammaticis et rhetoribus" atque „Deperditorum librorum reliquiis"; cuius rei 
«ausam Trachmannus*) eandem secutus rationem exposuit. Numeros paragraphorum, qui singulis 
exemplis adscripti supt, sumpsi ex editione Rothii^), cuius etiam conformationem verborum 
plerumque me secutum esse apparebit. Ubi propter maiorem paragraphi amplitudinem vel alia 
de causa oppurtnnum esse visum erat, ad locum facilius reperiendum paginarum et versuum 
immeri uncis circumclusi additi sunt. 



De conlnnctlonnm temporatlnm nsn Suetoniano. 

Cuniunctiunes, quibus Suetonius utitur ad inducenda enuntiata temporalia, hae fere sunt: 
pustquam; ut (ut primura), uU (ubi primum), siuiulatque (simul); dum, donec, quuad; antequam 
priusquam ; cum ; quando (quandoque). Praeterea pauca dicenda sunt de eis coniunctionibus, quae 
adhibcntur ad significandam actionem saepius repetitam: cum, si, quotiens (quotiensque). 

iinm „D6 U3U atque elocutioue C. Suetonii Tranquilli". Regiraonti 1867. 

[^ge „De eloiiutione C. SuetoDii Tranquilli". UpsalBe 1875. 

milius Traelimann „De coniunctionum causalium apud Gaium Suetonium Tran- 

Berolini 188«. 

disputatione procul esse volui eam partem libri Suetonii qui »de 
icrib it^,^ t^uae aetatem tultt; nam adeo mutilata atque exigua est, nt huic quae- 
possit". 
i quae superaunt omnia reeensuit C. L. Roth. Lijisiae 18U1. 




In univ(!rsiini dicere possumus a()Uil Suetonium , quera participiorum c<»nstructi<iiiibHS 
Tnaxinic operani iltidisse iam diu homines docti viderunt, ita ut linguac graecae rationem fure 
adaequarct, cuni atias coniunctiones tum teniporales aliquanto rarius inveniri quam apud ceteros 
scriptores romanos. Deinde iam hoc loco statuendum est euni modi coniunctivi tam studiosum 
ftiisse, ut nonnullas coniunctiones, quas priores cum indicativo Cimiunxerunt, nisi cum coniunctivo 
coiiiunctas non adhibuorit. Quo fit, ut etiani apud coniunctiones tonii)orales niodum coniunctivum 
multo saepius inveniamus quam indicativum, neqiie id raro eis locis. quilius priores Rcript«res 
aureau latinitaiis indicativum poncre solebaiit. 



PBstquam (qiianl. 

Huius coniunctionis forina apiid Suctoiiium seniper „postquani'', numquam „posteaquam"' 
legitur. Utrum uno verbo „postquani", an duolius „post quam'" Suetouius scripseiit, vix certo 
aftinnaverim ; sed ita rem se habere puto, ut ubi sola sit couiunctio tempfiralis, unum vocabuluin 
„postquani" habeamus, ubi ex addito accusativo vel ablativo apparcat «post" essc praepositionem vcl 
adverbium, et „quam" esse particulam comparativami rectius duo verba „post quam" scribenda 
sint, praesertim cum uoii desint loci [Ner. 6, Tit. 11], ubi „post" et „quain" interpositis aliis 
vocabubs sfimretitur. Quam rationem eum Hothiiis in editione sua probasset. duobus locis [Tib. 
15, Galb. 2] errore vel neglegentia typofjruphi fatjtum esse videtur, ut falso lcgamus coniunctioneni 
„postquam" in duo verba disiectam, Signific^tio huiiis couiunctionis apud Suetonium a communi 
scriptorum usu noii ilitfert; nostro Bermone vertendn est „nackdem. sobald als. seitdem". 

De modis ac teniporibus verborum ex hac particula pendentium haec dicenda sunt. Om- 
niljus locis post coniunctionem „postquam" indicativus sequitur. coniunctivus, quem in tota hiti- 
nitate rarisstmum ct plerumque dubiuni esse Draegerus ' i ducuit. apud Suutonium non invenitur. 
Quod in oralione recta vel in factorum enarratione iion est mirum, quamvis alias cdniunctivo Sue- 
tonius studeat, in obliqua autem oratione et quae ex alterius sententia pendeat, omnino eius 
coniunctionis usuni hic scriptor evitavit. 

In iisu temporum, quae coniunctionem „iiostquam" sequuntur, distinguendum est, utrum ■ 
ablativus vel accusativus temporis additus sit necne. Ubi dcest talis temporis circumscriptio, in- 
"veniuntur duo tempura, perfectum et tmperfectum, praesens et plusquamperfectum non adsunt; ubi 
addita est, perfectum et plusquamperfectum sequuntur. Ex his temporibus et apud reliquofi 
scriptores et apud Suetonium longe iisitatissimum est peifcctum, quod sexies decies scriptum 
videmus his locis: 

lul. yO: jwstguam senatus . . t;dictus ti-f. Atig. 31: postquam . . suscepit. TS>. 1: 
poslquam . . convictus est. Tih. 47: postgunm . . coactus est. Cal. 44: poatquam . . 
attigif. Claud. 13: postgunm . . moveri potuerunt. Nero 28: postguam . '. reeepit. 
Nero 3-'l: pustguam . . proiraxif. Ncro 42: postquam . . cognovit. Galha 3: pos(- 
quam . . detexit. Ofko 4: poslguam . . deeidit. Vesp. 6: postguam . . nuntiatum est. 
Tit. 5: postguam . . geslavit. Aug. ■>: aUguanto posf quani cxcessit.- Claud. 30: 
paulo post guam . . decuhuif. Nero 6: post VIIII menses gitam . . excessif. 
lm|)erfi!Ctum, quod a)>ud Ciceronem ct Caesarem raro, apud Livium frequentius occurrit,*) 
Suctonius uiio loco usurpavit: 



II. 



1) A. Dra.-K 
•2) Draegnr 



. Histnrisclie. Sviit.ax fiei 



. II. p. Mii. ^ 6ti-J, 1 d. 



ichfin Spraclie 2. BiV. 2. Auf... LeipBiK 18B1; 



Tib. 15 |94, 2J: Nihil . . praelermissum esl nd m(deslaletn eins tnujindam, ac mwUo 
magis, postgiinm Agrippa abdicato alque seposito certunt erat, uni spem successionis 
incumbere. 
Hic imperfectiim suum locum teiiere facile est ad iiitelleKcmlmii ; compk-ititiir eiilm illud 
tnuntiatum temporiile totura temporis spatium, quo post Agrippae abdicalioneiii certum erat forc 
ut aliquaiido Tiberius imperium occuparet, per quod tenipus oinnes eo maiore studio augeudae 
Tiberii maiestati incunibebant. 

Cum plusquaraperfecto item uno loco pnrticulnni „i«)st«iuam" coniunctiim videmus ; 

Tit. 11 : Excessit . . . post biennium ac me*tsi'S duos diesque XX quam sttccesserat patri. 
Seil hoc loco animadvertendum est „post" praepositionem esse cuiti accusativo coniunctaiii, 
quo tomporis spatium accuratius circumscribitur. In eiuEnioili eiiuntiatis utrum perfectiuii an plus- 
quamperfectum ponendum sit, HoffmanDus') uberius disputavit; et i[uaniquam Baggius*} longiiis 
progreditur, cum dicit: „particulam ^postquami pliisqu.amperfectuiii desiilerare, cum tempus, in- 
priiuib certum ac statutum, inter -primariaDi et secundariam enuutiationem interiectum sit, res est 
notissima", tamen non iniuria Draegerus raruni esse putut perfectuiu iu enuiitiato sfcundario; sed 
qufxl idem^) causam atfert, ciir id tempus scriptor elegerit, a Suutonio tale discrimen in his ad- 
hibeDdis teniporibus observaium noii esse videtur, cuni nou solum illis duobus locis, quos suprn 
commemoravimus, Aug. 5, Claud. ■19, ubi ablativi „aIiquanto" et „pau]1o" additi sunt, sed etiani 
altero loco illi priori simillimo perfectum habeat: 

Nero 6: Nero natus est Anti post novem menses quam Tiberius excessit. 
Non (lubitandum mihi videtur, quin sic verba in libris corrupta legeuda sint. 

Eadem licentia in eligendo tem])ore Suetonius utitur in eis enuntiatis, in quiliiis omisso 
adverbio „post" cx sola coniunctione „quani" pendet verbum finitum. Hunc diceiidi iisum etiam apud 
alios scriptores haud raro inveniri Draegerus loco paulo aiite laudato doiuit. Seit cuni ex eius 
exemplis undique repetitis plusquamperfectuni in eiusmodi enuntiatis ]traev;ilere videamus, Sueto- 
nius, apud quem quinquies hanc constructionem invenimus, tribus locis perfectum, duobus plus- 
quaniperfectum habet lam ut appareat, quaro diverso et vario niodo ilii teni)ioris spatium a . 
Bcriptore circumscriptum sit, singulos alferamus locos : 

Galb. (i: A Gaio Caesare ■ . substitutus, postridie guavi ad hgiOties venif, . . plau- 

dentes cohilrtiit. Vit. 'd: Decessit paralysi altero die quani cornptus est. Tib. 60: In 

paueis diebtts, gKom Capreas attigit, piscatori . . . perfricari . . . faciet» iussit, Claud. 

17: sexto quam profectus trat mense Jiomam rediif, lul, db: quem isc. 1'harnacetn) 

. . intra quintum quam adfuerat diem. ijuatuor qutbus (H conspectum vcnit horis, una 

profiigavit acie. 

Ex hoc extremo exemplo etiani coguosci potest, quam non studuerit Suetonius aequali 

niembronim conformationi, sed ut ita dicam inconcinnitate quadam gavisus sit; uam in duobus 

illis enuntiatis secundariis non solum temjjora verborum diversa sunt (,,adfuerat", „venit"), sed 

ctiHni in priore menibro ex coniunctione „quam" pendet eriuntiatum, in jiosteriore, quod j^lane 

eatidom vim temporalem habet, enuntiatum relativum scrijrtor adhibuit. 



1) E. Hoffmaiin, Die Construction d. tat. Zeitpartilceln. Wien 1878. 

2) 1. 1, ,). »3, 

3) ]. 1. II. p. 5!K), {5 502, 1 g: „Hier wird die Zeit des Nebensatees vom Standpunkt der 
Gegenwarf aus betracklet ohne Riicksichf auf die Zeit dcs Hauptsatses" ierrati. factmn p.=t. iii liic 
lcpatnr .des Nebensatees' \. ■ 
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Ut, ubi. nniHlatqHc. 



Goniunctiones temporales, quae nostro sermoue vertuntur „sobald als", quarum et significatio 
fr': et constructio simillima est coniunctionis „postquam^\ a Suetonio usurpantur „ut (ut primum), ubi, 

\ simulatque (simulac primum, simul)^' ; non inveniuntur apud eum eiusdem significationis coniunc- 

tiones a ceteris scriptoribus usitatae „ubi primum^' et „cum primum'' (sed conferas quaeso quae 
^* infra dicenda sunt in extrema paragrapho 5). 

Ut. 

Ex his longe frequentissima cst particula „ut^\ quae plerumque cum indicativo perfecti 
coniuncta est. Eius rei exempla sunt unum et quadraginta, quorum quinque habent „ut 
primum" : 

luL 16: ut comperit lul, 26: guod ui adeptus est. luL 34: ut . , deprehendit. 
lul, 82: utque anitnadvertit Aug. 10: confestim ut . . rediiU Aug. 12: sed ut co- 
gnovit. Aug. 42: ut tandem . . convaluit Aug. 63: deinde ut is obiit. Tib. 50: ut 
animadvertit. Tib. 54: sed ui comperit. Tib, 62: ut tandem , . cognovit. Cal, 2: ut 
' f , . rediit CaL 6 : et ut demum . . palam factum est Cai, 13 : ut . . movit Cal. 

14 : ut vero . . incidit Nero 8: ut . ^ palam factum est Nero 20 : staiim ut . . adep- 

tus est Nero 21: utque . . constitit Nero 32: veYum ut . . fefellit. Nero 34: sed 

' ut . . comperit. Nero 36: ut . . didicit. Nero 40: ut vero . . audivit Nero 42: 

utque resipiit Nero 47 : ut comperit Nero 48 : ut . . ventum est. Nero 49 : quod 
:. . ut sensit. Qalb. 4: utque evigilavit Galb. 11: ut . . cognovit. Galb. 17: quod ut 

nuntiatum est. Otho 4 : ut tandem . . data est. Otho 8 : quod ut comperit Otho 1 1 : 

ut . . sensit Vit. 10: utque . . adit Vit 14: utque legit. Vesp. 19: ut » . audit. 

Tit 4 : quod ut palam factum est 

Aug. 8: utque primum . . comperit Nero 22: ut primum . . traiecit. Gdlb. 12: ut 

'y- primum urbem introiit Galb. 23: ut primum licitum est Vesp. 4: ut primum . . 

r attigit 

;*■.■ ■ 

In maiore horum exemplorum parte sunt verba cognoscendi et dicendi, quae pendent ex particula 

„uf'. Etiam in collocatione enuntiatorumSuetonius certam quandam legem observasse videtur; 

r uno enim excepto loco (Galb. 12) enuntiatum secundarium antecedit, primarium aut totum aut 

maior eius pars sequitur. 

Coniunctivum modum haec particula post se habet in oratione obliqua duobus locis, ubi 
enuntiatum secundarium adiungitur ad accusativum cum infinitivo: 

Aug. 94 [79, 35]: nota . . res est P. Nigidium . . ut horam . . acceperit, affirmasse. 
Tib. 67: exisHmavit quidam . . ut imperium inierit . . . recusasse. 

In his verbis pcculiarem Suetonii usuni cognoscere possumus, qui contra gramiuaiicorum prae- 
cepta coniunctivum perfecti adhibeat pro plusquamperfecto. Sed satis constat^) eum leges con- 
secutionis temporum, quani vocant, non ita diligenter observavisse, sed studio quodam neglexisse 
ac „maxinie in perfecto coniunctivi utendo, ubi imperfectum aut plusquamperfectum exspectaveris, 
ji veteruni more recessisse*'. Itaque huius cousuetudinis explicatione opus non esse videtur. 

1) cf. Roth, 1. 1. p. XXXV. Bagge, p. t*5. Thimm, p. :^ et >^:^. 



rw. 

Particula „ubi" muoere coniunctionis teuiporalis fungens apud Suetonium tam rara est, 
ut non plus uno exstet loco cum indicativo perfecti verbi sentieodi coniuncta: 
Tit. 5: Sed ubi twrhari . . sensit^ redit ex itinere. 

Stmalatqiie. 

Particula „simulac" vel .^imulatqne" vel „simnl" in narratioiie renim gestarum cuni in- 
dicativo perfecti coniuncta a Snetonio non adhibita esk Contra in eis enantiatis, qnae ad 
tempus futurum referenda sant, hac una Suetonius utitur eamque coniungit cum indicativo 
futuri exacti : 

Gai 33 : Tem bona eervix, simul ae iussero, demetur. Nero 34 : Simul hane exeepero, 
tnori volo. 
Sed bic animadvertendum est ea non esse Suetonii sed ipsorum imperatorum Caliguke et Neronis 
verba, qnae a scriptore afferuotnr. 

Eadem coniunctione in oratione obliqua, ubi enuntiatum subiungitur accusativo cnm infini- 
tivo Suetonius quinque locis uUtur. bis addito adverbio „priraum"; sequitnr eam coniunctivus 
plusquamperfecti, non perfecti, quem post particulam „ut" positum esse supra vidimns. Sunt autem 
hi loci: 

lul. 29: confisus . . facilius se, simul at^ libuisset, veteranos eonvoca^rum guam 
Pompeium novos milites. Galb. 7 : Militi, gui . ., vetuit, simul' atgue indigere cibo 
eoepissel. a quoquam opem ferri. Vesp. 5 : somniavit initium . . felieitatis futurum, 
simul ac dens Neroni exemplus esset. lul. 30: denuntiaret delatumm se nomen eius, 
simul ae primum exercitum dimisisset. Nero 43 : affirmavit sifnul ae primum provtHciam 
attigisset, inermem se . . proditurum. 



Ubm, d«Bec, qMad. 

Harum coniunctionum temporalium significBtiones distinguendae sunt duae ; nam aut 
ntriusque enuntiati actiones eodem tempore fiunt, ut vertendae sint: so lange als, aut enuntinto 
secundario td tempus definitnr, quo actin primarii ad finem adducitur, ut vertendae stnt : so Jange 
bis. Praeterea in prioris generis enuiitiatis apud particulam „dum" diiudicari oportet, utrum duae 
actiones per idem temporis spatinm durenl (so lange aJs) an actio ennntiati primarii initium fnciat, 
diim actio seciindarii fiat (wdhrend) ^). 

Dum = wdhrend. 

Particula „dum" spud Suetonium plerumque hanc significationem habet, neque abhorret a 
CKiDUiuni scriptorum usu. cum in oratione recta indicativum praesentis post se habeat. Fins 
nmdi loci sunt tredecim: 

lul. 4: dum . . traicit. lul. bG [25. 1']: dum . . perccnit Ah{i. 76: dum . . redeo. 

Aug.99: dum . . interrogat. Tib. 51: dum . . spem facil. Tib. r»7: dum . . minntur. Vesp. 

2: dum . . appellnt. Vesp. 21: dum salutatur. Vesp. 24: ihiniguc connurgit ac nili- 

tur. Tif. 5: dum , . consuUf. Dom. 4: dum . . guaerit. Dom. 10: dum . . invcsfignl. 

Dom. 16: dum . . scalpit. 
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In his duo suiit a cetoris diversi et digni, quos separatiiii tractemus. Xani si leKitur: 
7)oin. 4: Auditus est certe, dum ex eo quaerit, 

SuetODium hic recessisse a Ciceronis aliorumque consuetudine quis est quiu videat;' Neque enim 

dubiunt est quin Cicero') scripturus fuerit: „au<)itu3 est, cura quaereret". Deinde veniam ad 

iilterum locum: 

Vesp. 2 : Ea demum extudit magis eonvtcio quam precibus vel auctoritate, dum eum 
ide»tidem per contumefiam anteambulonem fratris appellat. 

Hic in enuntiato secimdario non solum temporalis, sed etiani quaedam causalis vis iuesse videtur 

vel exjdicativa, cum addnum sit ad explicandum illud vocabuluni quod est convicium, et vernaculo 

sermone verti possit: dadwch dass, indem*). Eandeni vim causalem habet particula ,,duin" illo 

loco quem ex Ciceronis liruto Suetonius atfert: 

Jul. 56 f:^4, 23|: sed diim vdnit alios hahere parata, unde sumerent . ., ineptis fortasse 
gratum feeit. 

Il)i Cicero, ut ^olet, inilicativum perfecti habet; post Ciceronis teinpora etiam in huius modi enun- 

tiatis scriptores, inprimis 'l'ai'itum praesentis indicaiivum usurpare monet DraEigerus^). 

In ennntiato primario cuni apud alios tum apud Suetonium pleiumque faabemus perfectum 

historicum, atit supplere (lebennis; uiio Inco enuntiatum secundarium subiunctum est participio 

perfecti : 

Tib. 51 : nequc negrae ndesse cnravit defunclamque et dum adventus sui spem facit, 
. . funerafam prohihuit consecrari, 

ubi „funcratam" ideiii i'8t quod „postqtiam fnnerata est". ImperfectumJ yro perfecto in CDuntiato 

primario non invenitur nisi uno loco: 

Vesp. 21 : dum salutntur, et calciabai ipse se et amiciebat. 

IIoc tenipiis facile explicatur, cuni illo loco dc consuetudiiie imperatoris Suetonius dicat. 

In oratione obUqua vcl ox aliena sententia pendente vcl alio modo obliquata Suetonius 

banc particulam quinquies usurpavit: 

Aug. 94 [7'J, 21 1: lego Aliam cum . . venisset, posita in templo lectica, dum eeterae 
matronae dormirent, obdormisse. Cal. 38 : gloriatus est expergefacia e somno Gaesonia, 
guantum egissct, dnm ea meridiaret. Nero 35: Privigyium . . mergendum muri, dum 
piscaretur, servis ipsius demandavtt Tib. 14: cum quidem illum, . . ut falsum et se- 
eretorum temere conscium, co ipso momento. dum spatiatur una, praecipitare in mare 
destinasset Dom. 17: Tuer . . narrabat . . illum . . conhtetatum din, dum modo 
ferrum eitorqnere modo . . oculos effodere conatur. 
In tribus prioribiis exemplis secunduin comniuuem usum coniunctivus imperfecti sequitur coniunc- 

tionem, iii duobus postcrionbus indicativus in-aesentis. In hoc usu indicativi forsitan ofFendere 
(|uis poluerit; nam ea quae in eiiuntiato secundario conimcmorantur, non sunt facta, quae scriptor 

ipse attulit, sed sine dubio altero loco ad imperatoris consilium, altero ad narratioQem pueri 
rcferenda sunt. Trachnianiius^), qui de eodem indicativo pendente ex particula „quod" in oratione 
olihqua verba facit, huiic „u8um etiaiii apud alios scriptores late (?) patentem et ad omnia fere 
cnuntiata iiertiiientem" Reussii ■*) verbis haud scio an recte sic explicaverit: „8criptor alacritate 



1) li. Ktihnfii-, Auafflhrl. GrBinmatik d. latein. Spracho, '1. Bd., '2. Abtlg- Haimover 187!> 
cf. II. -2, p. AHA, S 202, 5 Anm. 4. 

■2i cf. Kreli», Antibarbanis, ed. J. H. Schmalz. I. \). 43';. 

3) 1. 1. II, !>. G07, S 5(J7, lA.c. 

4i 1. 1. p. 21. 

5i Heuss, De coniunctioiiiim c.au.-aliuiii npud Tacitum usu. Halis lAiiX. 
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dicendi pellectus partes eius, cuius vel sententias vel verba narrat, suscipiens ipse dicit, quod ab 
illo dici e sententiarum nexu exspectamus/' Draegerus^) hanc dicendi consuetudinem ad con- 
iunctionem „dum^' pertinentem commemorans, quam apud Tacitum haud raram esse docet, inter 
eos qui hoc indicativo abstineant, Suetonium quoque esse dicit. Qua in re eum erravisse ex his 
duobus exemplis satis apparere videtur; nisi quis forte pro indicatio (spatiaturj conatwr) con- 
iunctivum (spatiaretur, eonaretur) emendandum esse existimat. Quod quamvis levi mutatione effici 
possit, tamen plane inutile est, praesertim cum praeter causalia etiam in aliis enuntiatis secundariis 
orationis obliquae Suetonius satis saepe indicativum habeat pro coniunctivo. 

Necessaria autem contraria verbi comroutatio niihi esse videtur alio loco, ubi libri 
exhibent : 

9 

Aug, 78: Sic quoque saepe indigens somni^ et dum per vicos deportaretur et deposita 

lectica inter aUqu4is moras condormiebat 
Ibi cur coniunctivus ponatur cum causam non esse videamus , aut legendum est dum deportatur, 
ut eadem sit constructio atque illo loco (Vesp. 21), de quo paullo supra diximus; aut cum de- 
portaretur^ id quod mihi minus probatur. 

Dum = 80 lange dls (qnamdiu). 

In ipsius Suetonii oratione omnino desunt eiusmodi periodi, in quibus haec vis in con- 
iunctione insit ; inveniuntur autem duobus locis, ubi quae quis alius dixit vel ad verbum vel obliqua 
oratione referuntur. In utroque exemplo tota periodus ad tempus futurum spectat , ita ut in 
oratione directa indicativus futuri, in obliqua coniunctivus imperfecti particulam sequatur. Sunt 
autem loci, quorum alter ex Augusti literis, alter ex eiusdem edicto sumptus est, hi: 

Claud. 4: Tiberium adulescentem ego vero, dutji tu aberis, cotidie invitabo ad caenam. 
Aug. 31: professus edicto commentum se id, ut ad iUorum velut exemplar et ipse, dum 
viveret, et inseguentium aetatium principes eongerentur a civUms. 

lam hic addere mihi liceat reliquas eiusdem significationis coniunctiones, quae sunt „donec quoad 
quamdiu'^ Suetonium plane evitasse, praeterquam quod uno loco ipsa imperatoris Tiberii verba 
afferens particulam „quamdiu" cum coniunctivo plusquamperfecti pro futuro exacto posito coniungit 
atque dicit: 

Tib. 67: cum ait similem se semper sui futurum nec umquam mutaturum mores suos, 

quamdiu sanae mentis fuisset, 

Dnm = 8o lange bi8. 

Huius significationis duo sunt loci Suetoniani, quorum unus habet indicativum futuri : 
Tib. 24: Dum veniam ad id tempt^, quo etc. 
Ibi enim ex eis, quae antecedunt, ad Tiberii verba enuntiatum secundarium cum futuro tempore 
verbi sic fere supplendum est: „imperium tenebo^S Altero loco legimus: 

Nero 48 : ac parumper commoratus, dum clandestinus ad villam introitus pararetur etc. 

Ibi coniunctivus imperfecti particulam sequitur, quia non solum temporalem, sed etiam finalem vim 
habet enuntiatum secundarium. 

Donec. 

Haec coniunctio aeque atque ea de qua paullo infra dicemus, „quoad^\ nusquam vertenda 
est so lange als^ sed semper apud Suetonium idem valet quod nostrum so lange bis, bis endlicK 



1) 1. 1. n. p. 606, § bQly 



2 



^ 
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Atqae cam plurimis locis m emintiatis temporalibus nihil nisi terminum temporis signiGcet, plerum- 

que indicativum post se habet, eumque perfecU: praesens et futurum esactam non inveniuntur. 

Cutus rei duodecim exempla Suetonii libri praebent, quos breviter enumerare liceat: 

/td. 1: donec . . veniam impetravit. lul. 28: donee . . rettulit ad senatum. lul. 82: 
donee . . domum rettulerunt. Aug. 16: donee . . portum hUium . . effecit. Tiih. 45: 
donec ea . . se t^ipuit ferrogue transegit. Cal. 32: donec . . Palatium Capitoliumque 
eoniunxil. Nero 20: donec . . prodire in scaenam concupiit. Qalb. 8: dotiec . . oblata 
est. Ctalb. 20: donec . . eaput ei amputavit. Otho 6: donee . . ad principia deventt. 
Vit. 17 : doneo . . in forum traetus est. Dom. 3 : donec virtutes quoque in vitia deflexit. 

Saepins in bis locis conneicus eountiatoram quodammodo neglectus esse videtur, ut ellipsi quadam, 

atitadicam, omissum sit id, cum quo enuntiatum illud ex coniunctione pendrais artius cohaereat^); 

v$lut in primo eiemplo, Inl. 1, ante coniuQctionem „donec" supplendum esse videtur: „hoc per 

tantum temporis spatium fiebat, donec etc." 

In oratione obliqua hanc coniunctionem uno loco cum coniunctivo perfecti coniunxit 
' Suetonius: 

Cal. 59: satis constat . . . nuVam nociem sine aliquo terrore transact^^,. donee ipsa 
domus ineendio consumpta sit. 
. Ibi de consecutione temporum idem valet quod supra diximus in paragrapho 2, ubi agitur de 

particula „ut". Aliorum temporum coniunctivi in huiusmodi enuntiatis particulam „donec" non 

sequuntur. 

Ubi vero enuntiatum secundarium simul cum temporali finalem vim habet et consilium 

eius qui agit vel exspectationem continet, secundum communem legem semper coniunctivus pendet 

es hac particula, omniaque, quae afTerrf possuinus, sex exempla imperfectum habent: 

lul. 16: propugnatorem pertinaeissme se praestitit, donee {anbo adminisiratione . . sub- 
moverentur. Aug. 17: nec amplius septem et viginti dies, donec desideria miiitum ordi- 
nareniwr, Brundisii commoratus. Aug. 48: rectorem solitus apponere aetate parvis aut 
menle lapsis, donec adoleseerent aut resipiseerent. Aug. 78: ifri, donec rtsidua diumi 
actus . . eonficeret, ad muUam noctem permanebat 3V6. 63: consulores . . mque eo 
deiinuit, donec successores . . praesentibus daret. Claud. 45: Mors etus eelata est, 
donee circa successorem omnia ordinaretUur. 

Quoad. 

Etiam in usu huius coniunctionis „quoad" (so lange bis) distingnendum est, atrum tempo- 
ratem an finalem vim in enuntiato secnndario inesse scriptor yoluerit. Ad priorem partem 
Dovem loci Suetoniani sunt referendi; ex qaibus in oratione recta indicativum perfecti hi quin- 
que habent: 

lui. 14: quoad ma/nus . . eomminata est. T^. l4: quoad . . exdusus est. Vesp. 4: 
quoad . . oblata est. Dom. 2 : quoad . . deaeri iussit. Dom. 1 1 : quoad novissime 
. . inquit. 
Praeterea tn oratione subiuncta, ubi ipsnm verbum regens, ex quo pendet enuntiatum, modulu 
coniunctivum vel infinitivum habet, coninnctivus imperfecU sequitur his quatuor locis: 

lul. 20: in eam eoegit desparationem, ut, quoad potestate abiret, nihil aliud guam . . 
obnuntiaret. lul. 29: pepigit, ut . .' una legio ctm lUffrieo eoncederetur, quoad consul 
fieret. Gal. 27: verbenattan . . per vicos agerent, quoad praecipitareUtr ex aggere- 

1) cf. Draeger, Syntax u. Stil dee Tacitus, p. 65. 
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Cal 38: nota rea est . ', . nec Ucendi /inem factum, guoad XIII gtadiatores sestertio 
nonagies ignoranti ad^eerentur. 
Vim fiaalem tnesse in hac particula ideoque iToniunctivum imperfecti eam sequi noo loco videmus: 
Tib. 25: dsactram obambulantis veluti tnctanbena, quoad perageretur sermo, continuit. 

§4. 
ABtequaH, priysqMM^ 

Hae coniunctiones cum nec significatione (nostro sermone vertendae sunt: ehe, hevor) nec 
usu et constructione multum inter se dtfferaat, eodum tempore una tractari posstint Suetonius 
particulam „antequani", pro qua numquam disit „anteaquiun", sequente verbo finito septies et 
decies usuTpavit, „prlusquam" septies et vicies; illud ..antequam" tn enuntiatis affirmativis non 
invenitur, nisi certis nameris expressum est, qnanto temporis spatio prius factum sit id quod in 
primario enuntiato, quam id quod in secundario narratur, ita ut vocabulum „ante" sit praepositio 
cum accusativo vel adverbium cum ablativo mensurae coniunctum. Contra priusquam et in affir- 
mativis et in negativis invenitur enuntiatis, sed Dumquam additum est temporis spatium accuratius 
circumscriptum. Utrum Suetonius „aDte quam" et „priuB quam" ita scripserit, ut bioa vocabula 
siat, an singula „aotequam" et „priusquam", dubium vix esse potest. Nam „antequam" non plus 
tribus locis ita legitur, ut unum vocabulum esse possit*), reliquis omnibus locis uno pluribusve 
verbis iDterpositis in duas partes disiectum est; particula „priu8quam" quamquam rarius in duas 
partes dirempta est interiectis aliis verbis, quae sunt vel adverbia „vero" et „igitur"' vel verbum 
finitum enuntiati regentis, tamen ex his exemplis satis apparere videtur Suetonium semper binis 
verbis scripsisse „ante quam" et „prius quam", nec sine iusta causa Rothium in editione sua hanc 
ratioDem secutum esse. 

Ex harum particularum constructione maxime cognosci potest, quantopere Suetonius coa- 
iunctivum praetulerit indicativo; nam boc verbi modo, quem post bas coniunctioaes priores scrip- 
tores*) minime raro posuerant, hic plane abstinuit omnibusque locis coniunctivum posuit. Itaque 
hoc loco quaestione de usu modorum supersedemus, nec doceri opus est, quid vel enuntiatorum 
sententia vel tempus prioris membri, vel ftddita negatio valuerit ad eligendum verbi niodum; de 
qua re „fluctuantes interpretum et grammaticonim opiniones corrigere et quasi coDcinnare" studnit 
H. S. Aaton '). Nam si recte Gerberus*) iudicat: „Notissimum est in universum apud rerum 
scriptores usum modi coniunctivi apud coniunctioDes temporales multo sensim frequentiorem factum 
esse, quippe qui nesum cansalem qui dicitur vel in ratione temporali magis spectarent", bac via 
Suetonium tantum processisse videmus, ut post coniunctiones „antequam" et „priusquam" indica- 
tivum omnino non posuerit 

De usu autem harum coniunctionum haec fere observanda videntur esse. In enuntiatis 
ad tempus futurum spectantibus deest „antequam", „priusquatA" tribus invenitur locis: 



1) cf. Hand, Tarsell. I. 394: sed quando via impouitur maior, eno accentu Dtrnmqne voca- 
bulnm effertnr, etiamsi proximo loco ee attingnnt; id in primie tam fit^ quum aute qnm substoiitivo 
cobaeret. (Suet. Veap. 2.) 

2) V. Draegar, 1. 1. IL p. 618, § 612, 1; id. Synt. d. Tac, p. 65; KOhneb, 1. 1. II'. 
p. 904 sq., § 209. 

3) H. S. Anton, Beobachtnngen ilber die ConBtraction der iat. Zeitpartikeln Anteqnam und 
Priuequam. Erfnrt 1871. 

4) Oerber, De coniunctionum temporis ante- (prins-), postquam etc. usu Taciteo. Qliick- 
stadt 1874. 
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2u{. 44: de qua prius qwxm dicam • . • non alienum erit Tib. 67: quod prius quam 
eveniat, opio ut . . eripiat. Aug. 35: sanxiLut prius quam consideret quisque . . sup- 
plicaret. 

In primo illo exemplo sine dubio coniuDCtiyum praesentis habemus, duo reliqua, in quibus enuntiata 

subiuncta sunt verbis particulam „uf^ sequentibus, habent coniunctivum praesentis et imperfecti 

secundum leges consecutionis quam vocant temporum. 

In narratione rerum praeteritarum „priusquam^^ plerumque coniungitur cum coniunctivo 

imperfecti, semperque sunt ea enuntiata affirmativa; cuius rei sunt viginti exempla: 

Aug. 4: prius quam . . posset Aug. 19: prius qucMi invaUscerent. Aug. 43: prius 

quam interdiceretur. Aug. 74: prius quam ille discuniberet. Aug. 76: prius quam 

l inciperem. Aug. 94 [79, 4]: priw quam nasceretur. Ibid. [79, 28]: prius quam 

pareret. Tib. 2: prius quam . . coniungeretur. Tib. 20: prius quam . . flectereU 
Cal. 1: pritts quam iniret. Cal. 12: prius quam inauguraretur. Cal. 48: prius quam 
. . decederet. Cal. 59: prius quam id fieret. Claud. 44: prius igitur quam . . pro- 
grederetur. Nero 23: prius quam inciperet. Nero 47: prius quam perveniret. GaXb. 
19: prius vero quam occideretur. Vesp. 5: prius quam committeretur. Tit. 11: prius 
quam . . convocaretur. Dom. 2: prius quam efflaret. 

Rarius nec sine negatione invenitur plusquamperfecti coniunctivus his tribus locis: 

Cal. 3: non prius . . induxerit quam . . comperisset. Claud. 1: non prius destitit 
^ • quam . . prohibuisset. Otho 2 : ut . . prius quam . . impetrasset . . non dubitaret • • 

iniroducere. 
Unus denique exstat locus, qui habet coniunctivum perfecti: 

P< Aug. 16: eum . . stupidum cubuisse nec prius surrexisse . . quam fugatae sint 

[ hostium naves. 

„Antequam^^ non invenitur nisi in praeteritarum rerum narratione locumque tenet aut in 
negativis enuntiatis aut in affirmativis cum significatione temporis vel accusativo vel ablativo ex- 
pressa. lUius generis sunt sex exempla, quorum tria habent imperfecti, tria plusquamperfecti 
coniunctivum: 

lul. 18: ante quam . . . ornarentur. Claud. 12: ante . . quam . . affirmarent Nero 
20: ante . . quam . . absolveret. lul. 67: ante . . quam . . vindicasset. Txb. 18: ante 
. . quam . . explorasset. Cal. 28: ante . . quam . . vidisset. 
Alterius generis sunt undecim exempla, quae omnia habent coniunctivum imperfecti: 

lul. 9 : ante paucos dies quam . . iniret. Aug. 94 [79, 13] : ante paucos quam nasce- 
retur menses. Aug. 101: ante annum . . qtmm decederet. Tib. 14: ante . . paucos 
quam revocaretur dies. T%b. 74: ante paucos quam obiret dies. Cal. 1: quinquennio 
ante quam . . liceret. Cal. 8: ante paucos quam obiret menses. Cal. 44: ante pau- 
-^" cissimos quam consummaturi essent dies. Nero 56: ante paucos quam periret menses. 

Vesp. 2 : quinquennio ante quam . . excederet. Dom. 23 : ante paucos quam ocdderetur 
menses. 
In his a ceteris quodammodo diversum est illud verbum „consummaturi essent^' (Gal. 44), sed 
nihil habet mirandi; est enim coniugatio quam vocant periphrastica , qua haud raro Suetonius 
utitur; hic vertendum est: wenige Tage bevor sie {der Bestimmung gemdss) enilassen werden 
soUten. De collocatione horum verborum animadvertendum esse videtur, si pars secundaria uno 
praeter particulam „quam^^ consistat verbo, hoc fere ita positum esse, ut, si fieri possit, inter adiec- 
tivum et substantivum temporis spatium definientia locum teneat, velut „ante paucos quam obiret 
dies^^ Quae formula quasi constans septies invenitur, uno loco (Aug. 101) neglecta est. 
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Ellipticum, ut ita diCBm, usum huius coniuDctioDis, cuios pauca exempla ex Tacito de- 
sumpta Gerberus >) afFert, io qno omittitur verbum flnitum ex coDiunctione pendens, apud Sueto- 
nium non inveoimus. 

lam ut supra (pag. 5) vidimus pro „die post qnam" Saetonium scripsisse „poBtridie quam", 
ita pro „die ante quam" legimus „pridie quam", quae verba apud Suetoninm semper sequitur 
coniuQCtivus imperfecti. Ad duo huins rei exempla quae Draegerus^) attulit, quatnor addere 
poBSumus : 

lul. 67: pridi« quam occideretur. Aug. 96: pridie guatn cammitteret. Tib. 14: pridie 

guom certior (ieret. Cal. 57: pridie quam periret. Dom, 11: pridie guam erucifigeret. 

Dom. 16 : pridie quam periret. . 

Denique de singulari quodam et proprio Suetonii usn harum particularum dicendum est, 

quem apud priores scriptores, quautum video praeter Livium"), nuBquam invenimus. Haud enim 

raro Suetonins, ut est participiorum amaDtissimus — vide sis quae de hac re Thimmius dixerit 

in extrema disputatione sua — non solum coniunctioDes „ut, quasi, quamquam, quamvis", sed 

etiam „antequam" et „priu8quam" in enuntiatis negativis cum participiis coniungit. Eios rei 

exempla, e quibusunum Draegerus affert, Baggius*) duo, exstant novem, quinque apud „non prius 

quam", quatuor apud „non ante quam": 

Aug. 53: nec priua . . desiit, guam grandis iam tuitu et . . vexatua. Tib. 23; non 

prius palam feeit quam Agrippa . , interempto. Tib. 37 : non prius . . misisset quam 

extorta pecunia. Cal. 27: no» prius occidit guam offensus. Gdlb. 11: non prius . . 

reeiperavit quam oppressis qui etc. lul. 58 : nee . . ante . . passus est qutm . . oh- 

rutus. Vit. 8: nec ante . . rediit quam fiagranle triclinio. Vesp. 6: nec . . ante temp- 

tavit . . quam soUicitatus. Vesp. 15: non ante sueeensuit quam . . redactus. 

Id primo exemplo sic ut scripsi verba legenda esse puto, ita ut illud ^graadls natu" coordinatum 

sit illi participio quod sequitur „vexatus", cum in piiore membro participium verbi substantivi 

(gr. oiv) supplendum sit, id quod apud Suetonium saepissime occurrit. Itaque habemus in his 

exemplis constructionem ablativi qui vocatur absoluti quatuor, participii coniuncti quinque locis. 

Quodsi haDC dicendi consuetudiDem Suetonii respicimus, non difficillimum videtur restituere illum 

locum (Cal. 35), ubi lacunam statuendam esse io verbis uxorio nomine dignaius est guam enixam 

recte Bothiua vidit, cum alii editores mutata verborum collocatione locum corrigere studuisseot. 

Sed ex ea ratione, qua seDteottae se exdpiuot, satis apparere mihi videtur verba ita restituenda 

esse: uxorio nomtne non prius digna^ est guam enixam. Quod cum etiam Rothius ') coniecisset, 

cur in textum recipere dubitaverit non inteltego. Neque enim in eo offendi posse puto, quod 

in ceteris exemplis, nbi participium coniunctum sequitur particulam „priusquam", hoc semper 

nominativum casum habet et ad subiectum enuntiati regeotis refereodnm est, nostro autem loco 

participium „eDixam" cam obiecto verbi „dignatu6 est" coniungi necesse est; cuius rei exempla 

etiamsi apud Suetonium non praesto sunt, tamen apud Livium, cuius usum Suetonius hac cod- 

stmctione imitatus est, non desunt; velut VII. 35, 5: hunc tam opportunum collem non anie 

viderit quam capfum a n<^. 



1) 1. 1. p. 4. 

2) 1. 1. n. p. 629, § 613, 2b. (Aug. 95 mendum est pro 96). 

3) Draeger U p. 817, § 692; KUhnast, Hauptpunkte d. livianischen Syntax, Berlin 1872, 
p. 269 sq. 

4) 1. 1. p, 106. .. 

6) 1. 1. p. XLUL ^^*"»— 
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§5. 
€aa. 

I 

Haec particula „cum'^ et apud alios scriptores et apud Suetouium frequentissima est om- 
nium coniunctionum temporalium. Nam quamvis hic magno studio participiorum constructione 
usus sit, tamen plus trecenties in eius libris particulam „cum^^ invenimus. Sed in his locis non 
nulli sunt, quos in hac disputatione praetermittere possumus, cum in hac coniunctione non temjK)- 
ralem, sed nihil nisi causalem aut concessivam vim inesse appareat. Itaque quamquam persaepe 
vim causalem et temporalem coniunctam videmus, ut utra praevaleat discemi vix possit, tamen 
valde miror quod Trachmannus, qui scripsit „de coniunctionum causalium apud Suetonium usu^^ 
de hac particula „cum causali^' ne verbum quidem fecit. Qua de causa non ab re esse videtur 
aliqua affere exempla ad hanc vim causalem demonstrandam, ex quibus cognosci poterit „cum 
causale^^ praeter imperfectum et plusquamperfectum etiam prasentis et perfecti coniunctivos post 
se habere, qui cum temporali coniunctione „cum'^ numquam coniunguntur. 

Cal, 8: praeserfim cum . . dilexerit tradaturque . . Tib. 21: praeseriim cum . . iwra" 
verit et . . prosequatur, Cal. 12: cum sint quidam auctores. Claud, 38: cum liber 
ediius sit. lul. 18: cum . . ratio haberi nan posset. Claud. 36: cum Silio adquiri 
imperium credidisset. 

Etiam significationis concessivae („cum^^ = obgleich^ da doch^ wdhrend) pauca exempla afferre 

mihi liceat: 

Cal. 23: cum . . certum sit Aug. 63: cum maxime cuperet lul. 21: cum Crassum 
soleret Cal. 48: cum . . denuntiasset 
lam veniamus ad eum usum coniunctionis „cum", qui est in enuntiatis ad tempus solum 

spectantibus, ac primum de indicativo, deinde de coniunctivo in his enuntiatis adhibito dicamus. 

Tempora, quorum indicativo post particulam „cum^^ Suetonius utitur, sunt praesens, fiiturum, 

futurum exactum, perfectum. Indicativus praesentis semper coniunctus est cum eodem verbi re- 

gentis tempore, cuius rei quatuorsunt exempla: 

Aug. 87: in quibus . . cum • ' significare vult, ad KaL Graecas soluturos ait; et cum 

hortatwr . . contenti simus hoc Catone. Claud. 4: qui possit cum declamat aaq)ag di- 

cere • • non video. Tib. 21 : attenuatum te esse . . cum audio et lego^ di me perdant 

nisi cohorrescit Ttb. 67 : quod ex oratione eius . . colligi potest^ vel cum ait • . se 

futurum. 

Ex his lods tres priores actionem saepius repetitam^) significant et particula vertenda est wenn; 

in postremo loco verba „cum ait'^ (wenn er sagt) ex Suetonii consuetudine variandae sermonis 

formae orta et conferenda sunt cum eis quae praecedunt „ex oratione eius^' ; utraque causam affe- 

runt ex qua colligi potest vera esse quae antea scriptor de Tiberio iudicaverit, ita ut particula 

„cum" idem fere sit quod „ex eo quod" ^). 

*.. . Futurum et futurum exactum quamquam in ipsius Suetonii narratione non iuveniuntur, 
tamen quatuor locis leguntur, ubi ad verbum scriptor affert, quae quis alius vel locutus est vel in 
epistula scripsit; in enuntiato primario aut positum aut supplendum est forma verbi ad tempus 
futurum spectans. 



1) V. Draeger n. p. 544, § 497. A. 1; Ktihner n«. p. 880, § 202 I. 2. 

2) V. Kuhner 11«. p. 881, § 202 I. 3. 
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Aug. 69: ita valeaa, uii tu, hanc epiaiulam cum leges, n(M inieris. Vesp. 20: Dtcom, 

inquit, cum . . desieris. Nero 10: agenti , . gratias respondii: eummeruero. G(Ub 4: 

irridens sane, inguit, cum muia pepererit. 

Faallo frequentius quam illa tempora Suetonius perfectum iDdicativi post particulam ^cum" 

posuit, neque in hac re a communi sermonis latim usn recessit, niBi quod etiam hic cognoscere 

possumus, quantopere coDianctivo studuerit. Nam cum omnibus fere locis buc pertinentibus alios 

conferre possumus, libi quamquam simillima vel potius eadem est ratio sententiarum, tamen cou- 

tuDCtivum posuit; neque boc mirum est, quoniam eandem rem utrum ita ut coniuoctivo an ut indi- 

caUvo opus sit scriptor exprimere velit, persaepe ex solo eius arbitrio pendet Exempla autem 

buius coniunctionis, quam „cum temporale" artiore quodam sensu grammatici vocant, quam nostro 

sermone vertunt „damals als, eu der Zeit wo, wann", baec fere sunt, quae ita composui ut inter 

se eimilia sunt: 

luL 3.6: prosperrime semper . . praeterquam bis, dimicavit: semel ad DyrraeMum . • 
iterum in Hispania . . cum . . de nece . . cogitavit. Aug. 28: de reddenda re p. bis 
eogitavit: primum . , ., ac rursus . . cum rationarium imperii_^adidit. 
Cnm bis locis compares quaeso alios, ubi tn eadem fere enuDtiatorum ratiooe cooiuoctivum scriptor 
posuit: Tib. 6 [89, a], Ciaud. 6 [151, 30]. 

Aug. 81: graves . . valetudinea . . (diguot expertus est; praeeipue Cantahria domita, 
cum . . rationem medendi subiit. TU). 4Q : pecuniae pca-cus . . una modo liberalitate . . 
prosecutus, cum . . sestertia . . distribuit. Cal. 9: guanttm . . valuerit:, maxime eogni- 
tum eat, cum '. . flexit. 
Cum io his quae proposuimus exemplis oibil sit, in quo haereamus, quae restant duo accuratias 
tractanda sunL Nam scriptum videmus: 

Claud. 21 : ^ua/is (sc. iocus) est, ut eum PeUumbum postulantibus daturum se promisif, 
si eaptus easet. 
Ibi verba „qua1i8 est at"Bremius>) recte dicit, inutilem esse pleonasmum, et quamquam assentior 
alteri editori, Baun^arten-Crusius '), qui SuQtonium „haud nimis parcum editorem" nominat, tameu 
nOD recte eum facere puto, qui „ab bac verborum abundantia Suetonium liberare" oon ausus sit, 
praesertim cam idem antea in editione maiore") ad hunc locum annotaTerit : „nisi additicia suot 
voc qualis est, quibus explicatum puto seqaens ut, incuriosior h. I. fuit scriptoris stilus". Mihi 
non dubium esse videtur, quin recte Graevius *) iam viderit, omittendum verbum „ut", quam vul- 
gatam sibi magis placere etiam Casaubonus dixit. Facillime eoim fieri potuit, ut scriba ad vocem 
„qualis", quam boc sensu Suetooius rarissime aut omnino non usurpavit, explicandam in margiDe 
verbum „ut** adderet. Quod si omittitur, apparet Suetonium brevitate sua loquendi asum, quam 
qui exiguam eius librorum partem perlegerit, satis cognoverit, haec dicere voluisse: qualis est is 
iocus, quem edidit, cum . . promisit Praeterea suspicionem moveot, quae legimus: 

lul. 31: Chtm ergo sublatam tribunorum intereessionem . . nuntiatum est praemissis . . 

c<Aortibus . . speetaeulo . . interfuit. 

Hic fieri non potest quin Suetonium coniunctivu usum esse et levi mutatione nunHatum esset scri- 

bendam esse mihi persuaserim. Locus enim eiusmodi est, quo non modo Suetoaias sed etiam 

ceteri scriptores latini coniunctivum ponere soleant ; nam ille nuntius, cuius in enantiato secundario 



1) Suetonii Titae, erl&ntert von J. H. Bremi. Ziirich 1820. 

2) 0. Suetonii Tr. opera illuatr. B.-Cr. Lipsiae 1820, 

3) Upa. 1816. 

4) C. Suetonius TraDquillas ex recensione J. G. Oraevii, cum uotiB Caaauboni etc 
ad Rb, 1672. 
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mentio fit, non solum temporis punctum significat, sed etiam cum ea re quae narratur artius co- 
haerens simul causam quodammodo afiert, cur Gaesar ad suspicionem vitandam spectaculo publico 
interfuerit. Itaque quamquam talia exempla coniunctionis „cum historici^^ cnm indivatiyo perfecti 
coninnctae apud alios scriptores non plane desunt (cf. Caes. bell. gall. VII. 35, 5. bell. civ. II. 17, 
3), et qnamqiiam Halius^) hunc Suetonii locum inter reliquias vetustioris enuntiati narrativi ex 
particula „cum^^ pendentis afferre non dubitavit, tamen a Suetonio hunc vetustioris latinitatis usum 
alienum esse contenderim. 

Denique de eis locis dicendum esse videtur, ubi Suetonius indicativum perfecti usurpavit 
post particulam „cum'^ adiectis adverbiis „interim, repente, quidem'' ^). „Gum interim^^ legitur uno 
loco, ubi Rothius sic scripsit: 

Claud, 6: . . notam ebrietatis ^uoque et aleae infamiam subiU. Cuminterim, quamquam 
hoc modo agenti^ numquam aut officium aut reverentia publice defuit, 
Hanc editoris rationem interpungendi, qui ante „cum^^ punctum posuit novumque caput incepit, 
probare non possum, sed pro puncto comma ponendum esse puto; nam quanivis laxa sit enuntia- 
torum coniunctio, certe enuntiatum secundarium est, quod a verbo „cuin'^ initiuni capit. lam cum 
hoc loco alterum conferre possumus, Tib. 63, ubi scriptor post eadem verba „cum interim^' con- 
iunctivum posuit, respiciens magis actiones inter se adversas quam tempore coniunctas, id quod 
etiam apud Giceronem aliosque fieri Draegerus docuit ^). Illud „cum inversum^' quod vocatur non 
plus uno loco Suetonius adhibuit: 

GaJb. 10: navis Dertosam appulit . . ut nemini dubium esset iustum . . beUum sus- 
cipi; cum repente ex inopinato prope cuncta turbata sunt, 

Vocula „cum quidem^^ cum indicativo perfecti coniuncta bis apud Suetonium invenimus: 

lul. 50: dUexit . . ServUiam^ cui . . praedia ex auctionibus hastae minimo addixit; cum 

quidem . . facetissime Cicero . . Quo melius^ inquit^ emptum sciatis^ Tertia deducta. 

Vit 8: nec ante . . rediit quam flagrante triclinio . ., cum quidem constemaUs . . 

omnibus Bono, inquit, animo estote! 
Haec enuntiata quomodo explicanda sint, Draegerus^) indicat, cum in enuntiato secundario factum 
inesse dicit, quod factum primarium suppleat et absolvat, cum aUqua vox illud factum secuta 
commemoretur ; itaque illud semper exprimi verbo dicendi. Sed hic quoque afferendi sunt duo 
loci similes, ubi post verba „cum quidem^^ Suetonius coniunctivum posuit, quem apud alios scriptores 
inveniri nusquam commemoratum video; sunt autem ea exempla: 

Aug. 26: cor^sulatum . . anno invasit . . mims qui sibi . . deposcerent; cum quidem 
. . princeps legationis . . non dubitasset . . dicere: Hic faciet etc. 

Hoc loco scriptor coniunctivo usus esse videtur, quia praeter explicativam etiam causalem quan- 
dam vim in enuntiato secundario inesse voluit. Paullo aliter res se habet altero loco, ubi non 
est verbum dicendi, quod ex coniunctione pendet: 

Tib, 14 : ThrasyUuni . . tum maxime ^xpertus est, affirmantem . . gaudium afferri ; cum 
quidem iUum . . ut falsum . . praecipitare in mare destinasset. 

Hic in enuntiato secundario non dictum aliquod, sed consilium imperatoris expressum est, quo 
antecedens illud „expertus est^^ ironice dictum explicatur. 



1) W. G. Hale, Die Cum - Constructionen , tibersetzt von A. Neitzert. Leipzig 1891. 
V. p. 251. 

2) Kuhner II^. p. 886, § 203, 4. Draeger II. p. 567 sqq. § 497 D. 1, 3, E. 

3) Draeger 11. p. 577, § 498, 3. 

4) Draeger 1. 1. H. p. 568, § 497 D. 3. 
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Denique de elliptico, ut ita dicam, usu huius coDiuDctionis pauca diceDda videDtur esse. 
Ut eDim Suetonius breviloquentiae studiosissimus saepe omittere solet, quae aliquo modo suppleri 
possunt, ita interdum particula „cum" utitur sequente adverbii superlativo et oraisso indicativo 
vcrbi finiti, quod ex superiore enuQtiato supplendum est. Guius rei tria habemus exempla: 

Aug. 74: Caenam temis ferculis aut cum abundanHssime senis praebebat. Aug. 7>i: 

In lectum transgressus non ampHus cum pluriimm guam septem horas dormiebat. Tib. 

38: sequenti tempore, praeterguam in propingua oppida et cum longisaime Antio tenus, 

numquam afuit. 
His locis ctiam nostro sermone omisso verbo vertimus: „h6chsfena*'^. Aliud est neque a com- 
muni') usu abhorret, quod legimus; 

Dom. 10: Dtscipulum Paridis . . impuherem adhuc et cum maxime aegrum . . 

ocddit. 
Ibi enim verba „cum maxime", et ipsa ex- brevitate quadam loquendi exorta, adverbii loco cum 
adiectivo „aegrum" arte coniungenda et vertenda sunt: „tm hochsten Orade hrank''^ 

Particulae partitivae vel disiunctivae ') „cum . . tum" apud Suetonium ita ut utraque 
post 6e habeat verbi fiDtti vcl iDdicativum vel coDiunctivum, apud Suetouium non inveniuntur. 

Coniunctivum post se habet particula „cum" longe plurlmis locis, et cum eorura multitudo ■ 
tanta sii, ut in unaquaque fere pagina complures inveniantur, neque necessarium neque utile fuerit 
umnes enunierare. Tria autem genera distinguenda sunt. Priraum quidera huc pertinent ei loci, 
ubi propter orationem allquo modo obliquatam coniunctivus poscitur, velut: 

lul. 23: cum . . ahesset. lul. 53: cum . . abesset. Aug. 25: cum . . ostenderetur. 
In his exemplis coniunctivus iniperfecti positus est pro indicativo futuri orationis directae. Deinde 
coniunctivum imperfecti et plusquamperfecti habemus in enuntiatis iterativis, de quibus infra (t; 7) 
plura dicenda erunt. Tuni in rerum et factorura narratione frequentissime inveDitur „cum histori- 
cuni", quod vocatur, quod nostro sermone vertiraus „als, da, wdhrend, nachdem". Guius rei 
excmpla ex tanta niultitudine singula atlerre supervacaneum esse videtur, praesertim cum hoc usu 
Suetonius a ceteris scriptoribus minirae differat; unum coramemoratione dignum videtur, quod Sue- 
tonius, ut tam supra denionstravirau=:, tines huius coniunctivi latius protulit nec raro „cuni histori- 
cum" cum coniunctivo praetulit, ubi cx communi consuetudine „cum temporale" cuni indicativo 
exspectaremus. Huc ea exempla pertioent, de quibus paulo aute diximus, ubi modo indicativo, 
niodo coniunctivo scriptor usus est. Forsitan quis putaverit etiam particulam „cum primuni" hoc 
loco afferendara esse. Quara cum ceteti scriptores aeque atque eiusdem significationis particulas „ut 
prinium", „ubi primum" cum indicativo perfecti coniungere soleant, Suetonius tribus locis babet 
coniuDctivum : 

Aug. 94 [80, 12]: cum primum fari coepisset. Tib. 68: cum primum a somno patu- 

issent. Claud. 41 : cum primum . . commisisset. 
Sed facile est ad intellegendum verba „cura primum" bis locis non unara essu coniunctionem, sed 
adverbium „primum" suam retinuisse vini et vertendum esse ,^uersi"; coniunctivus autem pendet 
ex particula „cum" neque quidquam habet mirabile. 



1) Kaliner H^ p. 984, § 226, Anm. 24: Krebs. Aiitib. p. bi). 

2) Draegor II. p. S8f>, § m. 
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§6. 
QnaDdo, quandoque. 

Particulam f,quaodo^^ apud Suetonium plerumque vim causalem habere Trachmannus ^) satis 
explicavit. 

Sed gcnuinam vim temporalem, ut vertenda sit ,^fiOann, wenn^\ uno loco servavisse videtur, 
ubi coniunctivum post se habet ex aliena sententia pendentem: 

QaXb. 15: Liberalitates Neronis . . ea condicione revocandas curavit , . ut si quid . . 
vendidissentf auferretur emptoribus, quandoHli . . solvere nequirent, 
,,Quandoque" apud Suetonium plerumque adverbium est, idem fere significans quod „aliquando*^ 
Sed tria sunt exempla, e quibus unum Draegerus ^) affert, ubi coniunctionis munere fungens verten- 
dum est ^^wenn einmal^^; etiam his locis semper coniunctivus sequitur particulam, quia oratio es 
obliqua: 

lul. 26: ad populum ferrent, ut ahsenti sibi, quandoque imperii tempus expleri coepisset, 

petitio secundi consulatt^ daretur. lul. 81 : Quandoque ossa Capyis detecta essent^ 

fore ut luio prognatus . . necaretur. Claud. 1 : nec dissimulasse numquam pristinum 

se rei p. statum^ quandoque posset, restituturum. 

In primo illo exemplo Bremius Wolfii sententiam secutus „quandoque" positum esse putat pro „et 

quando"» ^^und dann erst^ toann"; sed mihi quidem non esse videtur, cur hunc locum a ceteris 

differre existimem. 



§7. 
Coniunctiones iteratiraci Cnm, si, qnotiens. 

• 

In narratione rerum saepius repetitarum Suetonius ad inducenda enuntiata secundaria 
utitur coniunctionibus „cum, si, quotiens (quotiensque)", quae inter se non diversae nostro sermone 
vertuntur „50 oft, jedesmal wenn^^ *). In his enuntiatis priores scriptores, qui quidem his coniunc- 
tionibus uterentur, indicativum usurpare solebant, paucis locis iam Cicero et Caesar coniunctivum 
habent, quem apud Livium et posteriores frequentiorem paulatim fieri videmus. Apud Suetonium 
ita se res habet, ut paucissimis locis exceptis semper coniunctivum invenianms vel iraperfecti vel 
plusquamperfecti. Hoc in particula „cum" valet sine ulla exceptione. Cuius rei exempla quinque 
afferri possunt, in quibus verbum enuntiati regentis, nisi et ipsum coniunctivum vel formam in- 
finitam praebet, imperfecti indicativum habet: 

lul. 20: cum . . signarent. lul. 65: cum hostis . . esset. lul. 68: non cum obsideren- 

tur modo, sed et si . . obsiderent. Aug. 26 [49, 13]: cum deferrentur. Tib. 68: cum 

. . patuisseni. 
In horum secundo exemplo animadvertas quaeso mutationem coniunctionum ex Suetonii studio 
„inconcinnitatis" exortam; simili modo coniunctiones „si" et „quotiens" coniunctae sunt Aug. 77. 
Is autem locus, quem praeter duos ad hunc usum Suetonianum demonstrandum Draege- 
rus affert: 

Nero 26: cum ad manus ventum esset . . multa et ipse iecit . . 



1) 1. 1. p. 35 sqq. 

2) 1. 1. II p. 583 sq. § 5(X). 

3j Draeger II. p. 574, § 498. lc; p. 733, § 561; p. 584, § 501. 
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noD huc pertinere videtur; nam cum in enunttato primario verbum habeat indicativum perfecti 
historici, quod vocatur (iecit, consauciavit) , particulam „cum" uon referendam esse puto ad 
actionem saepius repetitam, sed ad unam ceitamque, ut vertendum sit: „als man einmal hand- 
gemein geworden wor". 

Multo saepius - particulam „si" a Suetonio usurpatam videmus, eamque cum coniunctivo 
imperfecti vel plusquamperfecti plerumque coniunctam. 

lul. 20 : si eonareiur quis. lul. 51: ai . . morarentur. luL 66 : st . . obsiderent. lul. 

75: 81 qua . . cogttarentur. Aug. 24: si guae cessissent. Aug. 25: si . . meiueretmr. 

Aug. 33: si . . valeret. Aug. 40: si deessent. Aug. 77: s» excessisset. Aug. 78; si 

. . non posset. Ibid. : si evigilandum esset. Aug. 79 : si qui . . summitteret. Aug. 89 : 

si quid ■ . exigeret. Aug. 92 : n . . induceretw, . . si rorasset. Tib. 27 : si guid dice- 

reiur. Tib. 33 : si guem . .■ rumor esset. Ibid. : si gua . . labareni. Cal. 36 : st guae 

. . atibmitterent. Cal. 40: si quis . . convinceretur. Cal. 63: st perorandum . . esset. 

Cal. 55 : si qui . . dbstreperet. Claud. 3 : si quem . . argueret Claud- 8 : si . . 

occurrisset. Nero 23 : si qui . . praeceUerent. Nero b'6 : si qua . . recessissent. Dom. 

18: si cui . . obtectaretur. 
In his quae attulimus exemplts saepissime ad cdDiunctionem addttum est pronomen „quis"; prae- 
terea etiam adverbia loci et temporis inveniuntur, velut „sicubi, sl quo, sicunde, si qusndo": 

lul. 26 : sicubi . . dimicarent. Cal. 3 : sicubi . . cognosceret. Aug. 82 : si quo -. . 

posset. {cf. Cal. 4: quotiens aliquo acheniret.) Cal. 4: sicMnde discederel. Aug. 43: 

si quando quid . . esset. Aug. 72: si quando quid . . proposuisset. Aug. 75: st guando 

. . libuisset. 
Non autem huc pertinere puto, quod acriptum videmus: 

Tib. 6 : si quando indiguisset sui res p. 
Ibi enim habemus enuntiatum conditionale, in quo coniunctivus non positus est nisi propter ora- 
tionem obliquam. Sed cum illis conferendus est alter Iocub, ubi particulas „seu . . seu" propter 
iterativam enuutiati vim cum coniunctivo Suetonius coniunxit: 

lul. 57 : seu sol, seu imber esset. 
Notandi autem et miri sunt duo loci, ex quibus unum tam Draegerus ') rarum esse dicens 
attulit, ubi contra cunsuetudinem suam Suetonius imperfecti et perfecti indicativo utitur in huius- 
modi enuntiatis: 

Cal. 15: criminum, st gua residua . . manebant, omnium gratiam fedt. Cal. 16: ac 

si quibus regna restituii, adiecit et frucium omnem veetigalium. 
Belinquitur, ut de particula „quotiens" pauca dicenda esse videantur ; ea enun- Suetonius 
ad inducenda enuntiata iterativa omniuni frequentissimit usus est, nequc, ut ait Draegerus ^), unde- 
viginti, sed triginta locis eam adhibuit; verbum quod pendet eic coniunctione, uno excepto loco 
semper habet coniunctivum imperfecti vcl plusquamperfecti, quem modum in argentea latinitate 
usitalissimum factum esse pro indicativo ille grammaticus docuit. Sunt autem eius usus 
exempla haec: 

lul. 26 : quotiens copia esset. lul. 28 : quoiiens vellent. Aug. 21 : quotiens vellent. 

Aug. 37 : quotiens . . daretur. Aug. 38 : quotiens . . daretur. Aug. 41 : quotiens ■ . 

superflueret. Aug. 44 : guotiens . . ederetur. Aug. 45 : guotiens adesset. Aug. 56 : 



1) 1, 1, ir. p. 734, § 551. 

2) 1. !. n. p. 584, § 501. 
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qaotiens . . interesset. Aug. 57: quoUens introtret. Aug. 77: quotiens . . invitta-et. 
Aug. 82: quotiens . . utendum esset, Aug. 99: guotiens audisset. Tib. 19: quotiens 
. . decideret. Cal. 4: quotiens . . adveniret. Cal. 33: quotiens .. exoscularetur. Cal. 
35 : quoUens . . occurrerent. Cal. 36 : quotiens . . libuisset. Claud. S : guotiens . . ad- 
dormiseeret. Claud. 22: quotiens . . movisset. Claud. 42: quotiens . . ultus esset. 
Nero 15 : quotiens . . secederet. Nero 27 : quotiens . . deflueret. Nero 28 : quotiens 
. . veheretur. Galh. 10: quotiens opus esset. Oiho 4: quotiens . . acciperet. Dom. 2: 
guotiens prodirent. Dom. 14: guotiens gereret. Dotn. 21: quotiens otium esset. 

Uous exstat locus, ubi Suetonius contra consuetudiDem suam non couiuuctivum sed iDdicativum 

posuit post particulam „quotiens"; sed hoc fecit, quia in describcnda Augusti ratione scribendi 

praesenti tempore usus est: 

Aug. 88: guotiens per notas scribit, B pro A, C pro B ac deinceps . . ponit. 

Pro particula ^quotiens" eadem fcre vi usitatam videmus ^quotiensque" (non quotienscunque) 

duobus locis, cum coniunctivo imperfecti coniunctam : 

Aug. 37 : quoHensque opus esset. CaV 7 ; quotierisque introiret. 
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3. nbersiclit tltier ilie im Sclinljalire Ton Ostem 1894 tiis Ostem 1895 Menoimenen LelinienseL 

A. Yorschale. 

III. Klasse. (OrdiDarius : Hocke.) 

Religion: 2 StundeD. Alt- und neutestameDtl. (jeschichten, Gebete, Sprtlche und Kirchen- 
lieder. Hocke. 

Deutsch: 8 Stunden. Lesen und Schreiben deutscher und lateinischer Schreib- und Druck- 
scbrift. HocKE. 

Anschauung: 3 Stunden. Anschauungsstoffe nach Bildem. Hocke. 

Bechnen: 3 Stunden. Die 4 Grundrechnungsarten bis 20. Hocke. 

Singen (komb. mit der II. Klasse): 2 Stunden. Etliche Ghorale, Volks- und Spiel- 
lieder. Hocke. 

II. Klasse. (Ordinarius: ScHtJTTE.) 

Religion: 2 Stunden. Alt- und neutcstamentl. Geschichten, Sprtiche und Liederverse. 
Erkl&runK der 10 Gebote. SchCtte. 

Deutsch: 6 Stunden. Leseiibungen, Gedichte, grammat. und orthogr. tJbungen. ScntJTTE. 

Anschauung (komb. mit der. L Klasse) : 4 Stunden. Anschauungsstoffe aus der Natur und 
nach Bildern. Hocke. 

Rechnen: 5 Stunden. 4 Grundrechnungsarten bis 100. Sch(jTTe. 

Schreiben (komb. mit der L Klasse): 2 Stunden. Deutsche Schrift. Hocke. 

Singen (komb. mit der UL Klasse): 2 Stunden. Siehe oben. Hocke. 

I. Klasse. (Ordinarius: Schinkel.) 

Religion: 2 Stunden. Biblische Geschichte nach Wangemann, SprQche und Liederverse. 
Schinkel. 

Deuisch: 6 Stunden. Lesetibungen, Gedichte, Formenlehrc, orthogr. tlbungen. Schinkel. 

Anschauung (komb. mit der II. Klasse): 2 Stunden. Siehe oben. Hocke. 

Heimatkunde: 2 Stunden. Bergedorf uml Hamburg mit ihrem Gebiet und ihrer Geschichte. 
Schinkel. 

Rechnen: 6 Stunden. Die 4 Grundrechnungsarten im unbegrenzten Zahlenraume. Wochentl. 
2 Reinschriften. Sciiinkel. 

Schreiben (komb. mit der II. Klasse): 4 Stunden. Lateinische Schrift. Hocke. 

Singen (komb. mit VI rcal. u. gym.): 2 Stuuden. Chorale und 2stimmige Volkslieder. Hocke. 



B. Bealschule mit angegHederten Lateinklassen. 

Realsexta. (Ordinarius: Heims.) 

Rdigion: 2 Stunden. Alttestamentl. biblische Geschichte. I. und III. Hauptsttick des 
Katechismus ohne Luthers Erkliirung. 3 Kirchenlieder gelernt. Kkrtelhein. 

Deutsch: 5 Stunden. Prosastiicke und Gedichte aus dcm Lesebuche. Erweiterung der 
Formenlehre. Der einfache Satz. Orthogr. Ubungen. Wochentl. Diktate, hausliche Abschriften und 
grammatische Arbeiten. Heims. 

Franzosisch: Stunden. Aussprachettbungen. Elemente der Formenlehre bis zum Indikativ 
der I. Konjugation. Memorieren von Vukabehi. Mundliche und schriftliche tJbersetzungen. Sprech- 
tibungen. Wochentl. 1 Extemporale, Diktat oder Exercitium. Heims. 

Geschichte: 1 Stunde. Lebensbilder aus der vaterlandischen Geschichte. Heims. 

4 
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Geographie: 2 Stunden. Die geographischen Grundbegriffe. Anleitung zum Verstandnis 
von Relief, Globus und Karte. Oro- und hydrographische Verhaltnisse der Erdoberflache im all- 
gemeinen, Bild der Heimat im besonderen. Dr. Fischer. 

Naturgeschichte: 2 Stunden. Im Sommer: Beschreibung von groBblfitigen Pflanzen aus 
Igut charakterisierteu Familien eiufachen BlUtenbaues. Die Grundbegriffe der Gestaltlehre. — Im 
Winter: Beschreibung von Saugetieren und Vogeln. Die wichtigsten zoologischen Grundbegriffe. 
Dr. FiscHER. 

Bechnen : 5 Stunden. Wiederholung des Pensums der vorhergehenden Klasse. Verwandlung 
der Mafieinheiten. Die 4 Grundrechnungsarten mit benannten ganzen Zahlen. Leichtere Regeldetri- 
aufgaben. Zeitrechnung. Schinkel. 

Schreiben: 2 Stunden. Deutsche Sch5nschrift. SchUtte. 

Singen (komb. mit der I. Vorschulklasse) : 2 Stunden. Siehe oben. Hocke. 

Gymnasialsexta. (Ordinarius : Kertelhein.) 

Religion (komb. mit Realsexta): 2 Stunden. Siehe oben. Kertelhein. 

Deutsch: 3 Stunden. Prosastiicke und Gedichte aus dem Lesebuche. Der einfache Satz. 
Wochentl. 1 schriftl. Arbeit (Diktat) neben Einpragung der deutschen Rechtschreibung. Kertelhein. 

Lateinisch: 8 Stunden. Regelmafiige Formen. Ubungen und Vokabeln nach Ostermann. 
Wochentl. 1 Extemporale. Kerteliiein. 

Geschichfe: 1 Stunde. Im Sommer griechische, im Winter deutsche Mythologie. Kertelhein. 

Geographie (komb. mit Realsexta): 2 Stunden. Siehe oben. Dr. Fischer. 

Naturgeschichte (komb. mit Realsexta): 2 Stunden. Siehe oben. Dr. Fischer. 

Rechnen (komb. niit Realsexta): 5 Stunden. Siehe oben. Schinkel. 

Schreiben (komb. mit Realsexta): 2 Stiinden. Siehe oben. SchCtte. 

Singen (komb. mit Realsexta): 2 Stuuden. Siehe oben. Hocke. 

Real-Quinta. (Ordinarius: Gehrcke.) 

Religion: 2 Stunden. Xeutestamentl. biblische Geschichte und Wiederholung der alt- 
testaraentlichen. 1. und 3. Hauptstuck mit Luthers Erklarung gelernt. 4 Kirchenlieder gelernt. 
Gehrcke. 

Deutsch: 4 Stunden. Lesen aus dem Lesebuche. 12 Gedichte gelemt. Erweiterung der 
grammatischen Aufgabe der vorigeu Klasse. Der zusammengesetzte Satz. Interpunktionslehre. 
Orthographische und Interpunktionsiibungeu. Wochentl. 1 Diktat oder 1 grammat. Arbeit; im 
Winterhalbjahre Wiedergabe kleioer Erzahlungen. Gehrcke. 

Franzosisch: 6 Stunden. Ausspracheiibungen , Wiederholung des Pensums von Sexta. 
Indikativ und Konjunktiv. Aktiv und Passiv der sog. 4 Konjugationen nach Ploetz, Elementar- 
graramatik. Hauptformen der haufig vorkommenden Verben. Wochentl. 1 Exercitium oder 
1 Extemporale. Gehrcke. 

Geschichte: 1 Stunde. Griechische und deutsche Sagengeschichte nach SchOne. Lebens- 
bilder aus der vaterlandischen Geschichte. Gehrcke. 

Geographie: 2 Stun<ien: Phys. und polit. Geographie Deutschlands nach Seydlitz, Aus- 
gabe D, Heft 1. Weitere Einftlhrung in das Verstandnis von Relief, Globus und Karte. Dr. Fischer. 

Naturgeschichte : 2 Stunden. Im Sommer: Beschreibung und Vergleichung von Blilten- 
pflauzen behufs Ableitung vou Gattungs- und Familienmerkmalen. Die wichtigsten Familien der 
Polypetalen. — Im Winter: Das Notwendigste vom Bau des meuschlichen KSrpers, namentlich 
seines Knochengeriistes. Beschreibung und Vergleichung von Saugetieren und V5geln behufs Ab- 
leitung von Gattungs-, Familien und Ordnungsmerkmalen. Dr. Fischer. 

Rechnen: 4 Stunden. Dezimal- und gemeine Brtiche, Regeldetri und Zeitrechnung. 
Wochentl. 2 Arbeiten. Schinkel. 

Schreiben: 2 Stunden. Lateinische Schonschrift. SchUtte. 

Zeichnen: 2 Stunden. Die gerade und geschwungene Linie. SchDtte. 

Singen: 2 Stunden. Chorale, 2- und 3-stimmige Volkslieder. Hocke. 
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Gymnasial-Quinta. (Ordinarius: Brinckmann.) 

Religion (komb. mit Real-Quinta): 2 Stunden. Siehe oben. Gehrckk. 

Deuisch: 2 Stunden. Lesen und Deklamieren nach dem Lesebuche. Inhaltsangabe der 
gelesenen Erzahlungen. Satz- und Interpunktionslehre. Orthogr. tJbungen. W5chentl. 1 schriftl. 
Arbeit (Diktat oder Aufsatz). Brinckmann. 

Lateinisch: 8 Stunden. Wiederholung uud AbschluC der Formenlehre. Die einfachsten syn- 
taktischen Regeln. Mundliche Cbungen aus Ostermann. Wfichentl. 1 Kxtemporale. Brinckmann. 

Geschichte: 1 Stunde. Im Sommer: Deutsche Gotter- und Heldeusagen. — Im Winter: 
Charakterbilder aus der deutschen Geschichte. Wiederholung der Heldensage der Griechen und 
R5mer. Brinckmann. 

Geographie (komb. mit Real- Quinta) : 2 Stunden. Siehe oben. Dr. FiscnER. 

Naturgeschichte (komb. mit Real-Quinta) : 2 Stunden. Siehe oben. Dr. Fischer. 

Rechnen (komb. mit Real-Quinta) : 4 Stunden. Siehe oben. Schinkel. 

Schreiben (komb. mit Real-Quinta) : 2 Stunden. Siehe oben. SciiCtte. 

Zeichnen (komb. mit Real-Quinta) : 2 Stunden. Siehe oben. SchUtte. 

Singen (komb. mit Real-Quinta): 2 Stunden. Siehe oben. Hocke. 

C. Realprogymnaslam. 

Quarta. (Ordinarius: Dr. Fischer.) 

Religion: 2 Stunden. Das L und 3. Hauptstiick. Das Kirchenjahr. Ubung im" Aufschlagen 
von Sprtichen. 2. Hauptsttick ohne Luthers Auslegung gelernt, auBerdem 4 Kirchenlieder. Geiircke. 

Deutsch: 3 Stunden. Lekture aus dem Lesebuch. Memorieren von Gedichten. Der zu- 
sammengesetzte Satz. O.rthographie und Interpunktionslehrc. Wochentl. abwechselnd 1 Aufsatz, 
1 grammat. Arbeit oder 1 Diktat. Heims. 

Lateinisch: 6 Stunden. AbscbluB der Formenlehre. Kasuslehre. tJbungen und Vokabeln 
nacli Ostermann. Lektiire aus Nepos. Wochentl. 1 Extemporale. Kertklhein. 

Franzosisch: 5 Stunden. Aussprachetibungen, Lesetibungen, erste Versuche im Sprechen. 
Formenlehre mit AusschluC der unregelmiiCigen Konjugation nach Ploetz, Elementargrammatik. 
Wftchentl. 1 Extemporale, gelegentlich auch 1 Diktat odcr 1 Exercitium. Heims. 

Geschichte: 2 Stunden. Alte Geschichte. Kerteliiein. 

Geographie: 2 Stunden. Die aufiereuropiiischen Erdteile. Gelegentlich Kartenskizzen. 
Dr. Fischer. 

Naturgeschichte: 2 Stunden. Im Sommer: Beschreibung und Vergleichung wichtiger Gamo- 
petalen. Erweiterung der Kenntnis der Polypetalen. — Im Winter: Vergleichunj,' wou Gliedertieren 
behufs Gewinnung einer tlbersicht tiber die wichtigsten Familien, Ordnungen und Klassen. Dr. Fisciier. 

Mathematik: 2 Stunden. Vorbereitungsunterricht in der Geometrie. tfbung im geome- 
trischen Zeichnen. Dr. Fischer. 

Rechnen: 2 Stunden. Regeldetri, Prozent-, Rabatt- und Teilungsrechnung. Leichte Auf- 
gaben aus der Flachen- und K5rperberechnung. Schinkel. 

Zeichnen: 2 Stunden. Zeichnen nach einfachen Holzmodellen. tlbung im Zirkelzeichnen. 
ScuOiTE. 

Singen (komb. mit Real- und Gymn.-Quinta): 2 Stunden. Siehe oben. Hocke. 

Untertertia (Ordinarius: Dtjpow.) 

Religion: 2 Stunden. Erklarung des 2. Hauptsttickes mit Luthers Auslegung. Lesen 
geeigneter Abschnitte aus der Bibel. Gelernt Sprtiche und 4 Kirchenlieder. Gehrcke. 

Deutsch: 3 Stunden. Lesen und Deklamation nach dem Lesebuche. Wiederholung und 
Abschlufi der Satzlehre. Dispositionsubungen. Alle 14 Tage 1 Aufsatz. Brinckmann. 

LateiniscA: 4 Stunden. Wiederholung der Formenlehre. Kasuslehre. Einiges aus der Tempus- 
and Moduslehre. tlbungen und Vokabeln nach Ostermann. Lekttire von Caes. de bell. Gall. I — HL 
Wdchentl. 1 Extemporale. DOpow. 

4* 
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Franeosisch: 4 Stunden. Graramat. Ubungen nach Ploetz, Schulgrammatik, Lekt. 7—38. 
Lektiire ausgewahlter Stticke aus Ploetz, Lect. chois. Sprechiibungen und Vokabeln nach Ploetz, 
Pet. Vocab. Wochentl. 1 Exerc. oder Extemporale. Dr. Heesch. 

Englisch: 4 Stunden. Eintibung der engl. Laute. Lesetibungen und Eintibung der Formen- 
lehre nach Gesenius' Lehrbuch I. Lekttire aus Abschnitt IV desselben Buches. Mflndliche und 
schriftliche Uebersetzungen, engl. Diktate. Wochentlich 1 Exercitiuui oder 1 Extemporale. Gehrcke. 

Geschichte: 2 Stunden. Deutsche Geschichte. Dcpow. 

Geographie: 2 Stunden. Deutschland. Gelegentl. Kartenskizzen. Heims. 

Naturgeschichte: 2 Stunden. Im Sommer: Vergleichung von Apetalen, Repetition der 
Gamopetalen und Polypetalen. Zusammenfassende Uebersicht aller Pfianzenfamilien. — Im Winter: 
tfbersicht tiber die Fische, Amphibien, Reptilien. Dr. Fischer. 

MathemaHk: 5 Stunden. Planimetrie bis zum Inhalte geradliniger Figuren. Konstruktions- 
aufgaben. Die arithm. Grundoperationen. Gleichungen 1. Grades mit 1 Unbekannten. Wochentl. 
1 Arbeit. Dr. Busche. 

Zeichnen: 2 Stunden. Freihandzeichnen nach Modellen und Ger&ten. Schattierung in 
Blei nach einfachen Gypsmodellen. tibung im Zirkelzeichnen. SchUtte. 

Obertertia. (Ordinarius: Dr. Busche) 

Religion: 2 Stunden. Alttestamentl. Bibelkunde. Memorieren einiger Psalmen, Wieder- 
holung der 3 ersten Hauptstticke und eines Teils der Kirchenlieder. Brinckmann. 

Deutsch : 3 Stunden. Prosaische Stticke und Gedichte nach dem Lesebuche. Wiederholung 
aus der Satz- und Wortbildungslehre. Dispositionstibungen. Alle 3 Wochen 1 Aufsatz. Dr. (iROSS. 

Lateinisch: 4 Stunden. Wiederholungen aus der Formen- und Kasuslehre. Hauptregeln 
der Modus- und Tempuslehre. tlbungen und Vokabeln nach Ostermann. Lekttire v. Caes. de 
bell. Gall. I und IL W5chentl. 1 Extemporale. Dtpow. 

Franzbsisch: 4 Stunden. Grammatik nach Ploetz, Lekt. 39—69. Lekttire aus Ploetz, 
Lect. chois., Abschn. IV und V. Sprechtibungen im AnschluB an Ploetz, Vocab. syst6m. Wochentl. 
1 Exerc. oder 1 Extemporale. Dr. Heesch. 

Englisch: 4 Stunden. Grammatik nach Gesenius II, § 1-129. Lekttire aus Herrig: 
First Engl. Reading Book. Vokabeln nach Heims' Vokabular. Sprechtibungen. Wochentl. 1 Exerc. 
oder Extemporale. Dr. Heesch. 

Geschichte: 2 Stunden. Alte Geschichte. DUpow. 

Geographie: 2 Stunden. Europa mit Ausnahme von Deutschland. Kartenskizzen. Dr. Gross. 

Naturgeschichte: 2 Stunden. Im Sommer: Cbersicht tiber die Monokotyledonen Repetition 
der Dikotyledonen. — Im Winter: Systematik der Saugetiere und Vogel. Dr. Fischer. 

Physik: 2 Stunden. Allgemeine Eigenschaften der Korper. Warmelehre. Magnetismus. 
Reibungselektricitat und Anfangsgrtinde des Galvanismus. Dr. Busche. 

Mathematik: 4 Stunden. Ahnlichkeitslehre und Kreislehre. Potcnzen und Wurzeln. 
Gleichungen 1. Grades mit mehreren Unbekannten. Konstruktionsaufgaben. Alle 2 Wochen eine 
geom. oder arithm. Arbeit. Dr. Busche. 

Zeichnen : 2 Stunden. Freihandzeichnen nach Gypsmodellen mit Blei, Kreide und Tusche. 
Projektionslehre. SchCtte. 

Dntersekunda. (Ordinarius: Dr. Heesch.) 

Religion: 2 Stunden. Neutestamentliche Bibelkunde (in Auswahl). Die ftinf Hauptstticke 
und ein Teil der Kirchenlieder wiederholt. Brinckmann. 

Deutsch: 3 Stunden. Lekttire von Wilhelm Tell, Hermann und Dorothea, Minna von 
Barnhelm. Biographisches tiber die Hauptvertreter der neueren Litteratur. Dispositionstibungen. 
Alle 3 Wochen 1 Aufsatz. Ddpow. 

Lateinisch: 3 Stunden. Syntax des Verbum infinitum und Wiederholungen. tfbungen nach 
Ostermann. Lekttire von Caes. de bell. Gall. VI und VIL Wochentl. 1 Extemporale. DCpow. 
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Frangosisch: 4 Stunden. Grammatik nach Ploetz, Lekt. 70—79 und Repetition der 
ganzen Grammatik. LektQre aus Herkig, La France Litt^raire. System. Vokabellernen nach 
Ploetz, Vocab. system., verbunden mit SprechQbungen. W5chentl. 1 Exerc. oder Extemporale. 
Dr. Heesch. 

Englisch: 4 Stunden. Grammatik nach Gesenius II, § 130—267. Lekttire aus Herrig, 
First Engl. Reading Book. Vokabeln nach Ploetz, Vocabulary und darau gekntlpfte Sprech- 
ilbungen. Wochentl. 1 Exerc. oder 1 Extemporale. Dr. Heesch. 

Geschichte: 2 Stunden. Deutsche Geschichte. Wiederholungen aus der alten Geschichte. 
DCpow. 

Geographie: 2 Stunden. Deutschland. Wiederholungen aus dem Gesamtgebiete. Karten- 
skizzen. Dr. Gross. 

Naiurgeschichte : 2 Stunden. Im Sommer: Beschreibung von Gymnospermen und technisch 
wichtigen Pflanzen. Zusamnienfassende tJbersicht aller Pflanzenfamilien. - Im Winter: Anatomie 
und Physiologie des Menscben in den GrundzQgen. Das Hauptsachlichste aus der Naturgeschichte 
des Menschengeschlechts. Dr. Fischer. 

Chemie: 2 Stunden. Die wichtigsten Metalloide und ihre Verbindungen mit BerQcksichtigung 
der Mineralien, in denen sie sich finden. Dr. Fischer. 

Physik: 2 Stunden. Elektrodynamik. Akustik. Optik. Das Wichtigste aus der mathe- 
matischen Geographie. Dr. Busche. 

Maihematik: 4Stunden. Trigonometrie. AbschluJJderPlanimetrie. Logarithmen. Exponential- 
gleichungen. Gleichungen 2. Grades mit 1 Unbekannten. Konstruktionsaufgaben. Alle 2 Wochen 
eine geom. oder arithm. Arbeit. Dr. Busche. 

Zeichnen: Freihandzeichnen nach schwierigeren Gipsmodellen , mehrfarbigen Pflanzen- 
arabesken und lebenden Pflanzen. Leichte Aufgaben aus der darstellenden Geometrie, Schatten- 
konstruktion und Perspektive. ScHt}TTE. 

Im Tumen^ das bloB im Sommer betrieben wurde, wurden die Sext«'n und Quinten vom 
Kollegen Brixckmann in 2 Stunden in Freitibungen sowie einfachen tJbungen am Geriit, die Klassen 
Quarta und Untertertia in 2 Stunden von Dr. Busche, die Obertertia und Untersekunda ebenfalls 
in 2 Stunden von demselben Lehrer in fortschreitend sich erweiternder Weise unterrichtet, wobei 
auf der Oberstufe bei den Freittbungen auch die militarischon Formen herttcksichtigung fanden. 
Au£erdem sind unter Leitun^ des Kollegen Brinckmann wochentlich 2mal Turnspiele unter Be- 
teiligung samtlicher Schttler veranstaltet worden. An dem im Winter fttr den Turnunterricht ein- 
gerichteten Ersatzunterrichte waren beteiligt: Dr. Gross mit 1 Stunde (Geographie in II^), Dr. 
Heesch mit 1 Stunde (Franz. in IIIi), Dr. Busche mit 2 Stunden (1 Std. Physik in III, und 
1 Std. iMathem. in III^), Dr. Fischeh mit 1 Stunde (Mathem. in IV), Gehrcke mit 1 Stunde 
(Deutsch in V r.), Heims mit 1 Stunde (Franz. in IV), DUpow mit 2 Stunden (1 Std. Latein in 
II j und I Std. Latein in III ^), Brinckmann mit 2 Stunden (1 Std. Deutsch in V r. und g. und 
1 Std. Deutsch in V g.), SchCtte mit 1 Stunde (Schreiben in VI r. und g.) und Schinkel mit 
1 Stunde (Rechnen in VI r. und g.). 
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4. Znsammenstelliuie der lieM nDterriclite gelirancliteD Lelirlillclier. 



Gegrenstand 




Religion 



• I 



* ■ I 



Deutsch 



Lateinisfh 



Prauosisch 



IL— I. V.-Kl. 

* VL~V 
VL— II,j. 

IV.- II, 2. 
II.V.-Kl.— IL^ 

IIL V.-Kl. 

n. V.-Kl. 

L V.-KL 
VL 

V. 

IV. 
III,,. 
III,,. 

II. V.-Kl. 



L V.-Kl. 

VL-II,,. 

VL-II,,. 

VI. gymn. 

V. gymn. 
IV. 

ni,2-ii2. 



IV. 

ni„-n;o. 

VIr.,Vr.u.IV. 

ni„~ii„. 
II,,. 



Lehrbtteher 



Wangemann, Biblische Geschichten fur die Elementarstufen. 25. u. 26. 

Aufl. ■ Leipzig, bei Reichardt, 1892 u. 1893, 
Preuss, Biblische Geschichten. 3. Aufl. Leipzig, bei F. Hirt. 
Luther, Kleiner Katechismus mit einer Auswahl von Bibelspruchen. 

19. Aufl. V^ichern, Hamburg, 1894. 
Familienbibel, Glarus. 2. Ausg. 1888. 
Liibeckisches evangelisch-lutherisches Gesangbuch. Lubeck, bei Schmidt 

und Erdmann. 
Ehlers, Fibel fiir den Schreib- und Leseunterricht. 2. Aufl. Hamburg, 

bei Herold, 1890. 
Hopf und Paulsiek, Deutsches Lesebuch fur Vorschulen. I. Abt. 

33. Aufl. Berlin, bei Grote, 1884. 
Dieselben. IL Abt. 32. Aufl. Berlin, bei Grote, 1893. 
Dieselben, Deutsches Lesebuch I, fiir Sexta. 40. Aufl. Berlin, bei 

Grote, 1893. 
Dieselben, Deutsches Lesebuch III, fiir Quinta. 39. Aufl. Berlin, 

bei Grote, 1894. 
Dieselben, Deutsches Lesebuch III, fiir Quarta. 38. Aufl. Berlin, 

bei Grote, 1893. 
Dieselben, Deutsches Lesebuch IV, fiir Untertertia. Berlin, bei Grote, 

1893. 
Dieselben, Deutsches Lesebuch IV, fur Obertertia. Berlin, bei Grote, 

1893. 
Dieselben, Deutsches Lesebuch III, -fur Untersekunda. Berlin, bei 

Grote, 1893. 
Karl Schulze, Lehrstoff fiir den grammatischen und orthographischen 

Unterricht in der Vorschule. Heft 1. 9. Aufl. Berlin, bei Oehmigke, 

1894. 
Derselbe, LehrstofF etc. Heft 2. 9. Aufl. Berlin, bei Oehmigke, 1893. 
Gloede, Deutsche Grammatik. 1. Aufl. Hamburg, bei Meissner, 1884. 
Ellendt-Sey f f e r t , Lateinische Grammatik. 38. Aufl. Berlin, bei 

V^eidmann, 1894. 
Ostermann, Lat. LTbungsbuch I, fur Sexta. Hersg. v. Miiller. Leipzig, 

bei Teubner, 1892. 
Derselbe, II, fiir Quinta. Leipzig, bei Teubner, 1892. 
Derselbe, III, fur Quarta. Leipzig, bei Teubner, 1893. 
Derselbe, IV, fiir Tertia. 14. Aufl, Leipzig, bei Teubner, 1894. 
Derselbe, Lat. Vokabularium (fiir jede Klasse die entsprechende Stufe). 

Leipzig, bei Teubner. 
Erbe, Com. Nep. 2. Aufl. Stuttgart, bei Neff, 1892. 
Rheinhard, C. lul. Caes. comm. . de bell. Grall. 7. Aufl. Stuttgart, 

bei Neff, 1892. 
Ploetz, Elementargrammatik der franzosischen Sprache. 17. Aufl. Berlin, 

bei Herwig, 1890. 
Derselbe, Schulgrammatik der franzosischen Sprache. 32. Aufl. Berlin,. 

bei Herwig, 1894. 
Bertram, Neues Ubungsbuch. 2. Aufl. Bremen, bei Heinsius, 1883. 
Plpetz, Petit vocabulaire. 26. Aufl. Berlin, bei Herwig, 1888. 
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Oegenstand 




Lehrbtteher 



Englkch 



lieschichte 



tteographie 



Natargesch. 



Chenie 
Physik 

lathematik 



Bcchnen 



III,, -III,,. 
II„. 

III,,- II„ 

ni,i--n,,. 

n„. 
m„-ii„. 

IV. 

III,.. 

IV— 11,2. 

V. 
IV.— II,j. 

VI.— V. 

IV.— 11,2- 

VI. real. u. 
gymn. 



II, 2 . 
II 



III 



u 



»2- 
-II 



12 



IV.— II 



)X 



II„. 



111,2 -II„. 



n,2. 
m.— n. v.-Ki 



Ploetz, Vocabulaire syst^matique. 19. Aufl. Berlin, bei Herwig, 1892. 
Derselbe, Lectures choisies. 23. Aufl. Berlin, bei Herwig, 1891. 
Herrig, La France Litt^raire. 41. Aufl. Braunschweig, bei W^ester- 

mann, 1892. 
Gesenius, Lehrbuch der englischen Sprache. I. 15. Aufl. Halle, bei 

Gesenius, 1893. 
Derdelbe, Lehrbuch der englischen Sprache. II. 10. Aufl. Halle, bei 

Gesenius, 1893. 
Heims, Englisches Vokabular. Bergedorf, 1889. 
Ploetz, English Vocabulary. 3. Aufl. Berlin, bei Herwig, 1890. 
Herrig, First English Reading Book. 21. Aufl. Braunschweig, bei 

Westermann, 1892. 
Jager, Hilfsbucb fiir den ersten Unterricht in alter Geschichte. 19. Aufl. 

Wiesbaden, bei Kunzes Nachf., 1892. 
David Muller, Leitfaden der deutschen Geschichte. 8. Aufl. Berlin, 

bei Vahlen, 1893. 
Kiepert-Wolf, Historischer Atlas. 6. Autt. Berlin, bei D. Reimer, 

1893. 
V. Seydlitz, Grundziige der Geographie. 22. Aufl. Breslau, bei Hirt, 

1892. 
Derselbe, Kleine Schulgeographie. 21. Bearbeitung. Breslau, bei 

Hirt, 1892. 
Derselbe, GrolJe Schulgeographie. 21. Bearbeitung. Breslau , bei 

Hirt, 1892. 
Debes, Schulatlas fur die mittleren Unterrichtsstufen. 27. Aufl. Leipzig, 

bei Wagner u. Debes. 
Derselbe, Scbulatlas fiir die oberen Klassen. 12. Aufl. Leipzig, bei 

Wagner u. Debes, 1894. 
Kraepelin, Leitfaden fiir den botanischen Unterricht. 4. Aufl. Leipzig, 

bei Teubner, 1893. 
Derselbe, Leitfaden fiir den zoologischen Unterricht. 2. Aufl. Leipzig, 

bei Teubner, 1891. 
Thom^, Lehrbuch der Botanik. 6. Aufl. Braunschweig, bei Vieweg 

n. Sohn, 1883. 
Derselbe, Lehrbuch der Zoologie. 5. Aufl. Braunschweig, bei Vieweg 

u. Sohn, 1886. 
Riidorff, GrundriC der Mineralogie. 5. Aufl. Berlin, bei Miiller, 1887. 
Derselbe, GrundriB der Chemie. 10. Aufl. Berlin, bei Miiller, 1893. 
Jochmann, GrundriB der Experimentalphysik. 12. Aufl. Berlin, bei 

Winckelmann u. Sohne, 1893. 
Bahnson, Leitfaden der Geometrie I. 4. Aufl. Hamburg, bei Meiasner, 

1887. 
Dersel be, Leitfaden der Geometrie II. 3. Aufl. Hamburg, bei Meissner, 

1886. 
Heis, Aufgabensammlung. 86. — 88. Aufl. K6ln, bei Dumont-Schauberg, 

1893. 
S c h 1 o m i 1 c h , Fiinfstellige logarithmisch-trigonometrische Tafeln. 12. Aufl. 

Braunschweig, bei Vieweg u. Sohn, 1894. 
Saggau, Rechenschule. Heft 1. 16. Aufl. Altona, bei Tiemann, 1894. 
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Ge^nstand 




Lehrbtteher 



Sehreiben 
Slngen 



r. v.-Ki.- VI 

V.— IV. 
IL— I. V.-Kl. 

VI.— V. 
II_L V.-Kl. 

VI.— V. 

IV. 



Saggau, RecheDSchule, Heft 2. 16. Aufl. Altona, bei Tiemann, 1893. 
Derselbe, Rechenschule. Heft 3. 10. Aufl. Altona, bei Tiemann, 1892. 
Johannsen, Vorschriften. Heft 1. Hamburg, bei Boysen. 
Derselbe, Vorschriften. Heft 2. Hamburg, bei Boysen. 
Miiller-Hartung, Vaterlandisches Liederbuch. Heft 1. 

Weimar, bei Bohlau. 
Derselbe, Vaterlandisches Liederbuch. Heft 2. 13. Aufl. 

bei Bohlau. 
Derselbe, Vaterlandisches Liederbuch. Heft 3. 9. Aufl. 

bei Bohlau. 



G. Aufl. 
Weimar, 
Weimar, 



\ 



H. Clironik der Scliiile. 

1. Die 11. Sektion der Oberschulbeh5rde, deren Leitung und Beaufsichtigung die Haosa- 
Schule unterstellt ist, bat im Laufe des Jahres .eine Ver^uderung in ihrer /usammensetzung in- 
soweit erfahren, als an Stelle des Herrn Rechtsanwalts Dr. jur. Levy Herr Rechtsanwalt Dr. jur. 
Dehn getreten ist. 

2. Aus dem Kuratorium der Hansa-Schule, durch welches die Stadt Bergedorf ihre Rechte 
an der Anstalt austibt, ist im Juli 1894 Herr Ratmann 0. Meyer ausgeschieden. Dasselbe be- 
steht seitdem aus den Herren: Burgermeister Dr. jur. E. Mantius, Ratmann H. Baass, 
Direktor Dr. G. Gross, Fabrikbesitzer Th. TOnnies, Rechtsanwalt Dr. jur. Kellinghusen, Hiltten- 
besitzer G. Hein und Dr. med. Tiedemann. 

3. Der Bau der Aula und Tumhallc, der iui Spatsommer 1894 seinen Anfang nahm, 
wird vorraussichtlich am Schlusse des Schuljahres bis auf die innere Einrichtung fertig gestellt 
sein. tlber die Einzelheiten desselben, wie auch uber gewisse Anderungen, welche die Errichtung 
der neuen Gymnasialklassen und die steigende Frequenz der unteron Klassen der Hausa-Schule 
in der Benutzung der Raumlichkeiten des Schulhauses im kommenden Jahre erforderlicb macht, 
moge das nachste Prograram berichten. 

4. Das Kuratorium der Hansa-Schule hat in die erledigte 3. Oberlehrerstelle den bis- 
herigen ordentlichen Lehrer Dr. W. Fischer und in die dadurch frei werdende ordentliche Lehrer- 
stelle den bisherigen wissenschaftlichen Hilfslehrer W. Bkinckmann durch BeschluB v. 2. Mai 1894 
berufen. Die Oberschulbehorde hat diese Wahl bestatigt und den Tag der Festanstellung auf den 
1. Juli d. J. genehmigt. 

5. Ein an das Kuratorium gerichtetes Gesuch der Lehrer der Hansa-Schule um Ge- 
wahrung monatlicher Gehaltszahlung ist unterdem 12. Dez. 1894 abschlaglich beschieden worden. 

6. Das Schuljahr begann am Montag, den 2. April. Der Unterricht wurde infolge Kura- 
torialbeschlusses vom 15. November bis 15. Februar von ^Vs — ^Vs-Uhr, in der tibrigen Zeit von 
8—2 Uhr erteilt. Die gesetzlichen Ferien wahrten zu Pfingsten vom 13.— 19. Mai, in den Hunds- 
tagen vom 14. Juli bis 11. August, zu Michaelis vom 27. September bis G. Oktober uud zu Weih- 
nachten vom 24. Dez. bis 8. Januar. Der Hitze wegen muBte der. Unterricht am 2. Juli von 
11 Uhr an ausgesetzt werden. Derselbe wird am 5. April geschlossen. Am 6. April findet die 
Versetzung und die Entlassung der abgehenden Schttler statt. 

Am Freitag, den 25. Mai besuchte der Schulrat Herr Professor Dr. Hoche die Anstalt, 
um dem Unterrichte des Dr. Fischer beizuwohnen. 

Der Sommerausflug wurde am 23. Juni gemacht, und zwar von der Hauptschule nach der 
Hake b. Harburg, von der Vorschule nach Rothe Haus; derselbe war vom besten Wetter begflnstigt. 

Am Mittwoch, den 22. August hospitierte der Herr Schulrat bei den KoUegen Dr. Busche, 
Dcpow und Brinckmann. 
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Bei der am 1. Sept. im Anschluss an den Unterricht veranstalteten Vorfeier des Sedan- 
tages hielt der Oberlehrer Dr. Heesch die Ansprache, in der er den SchQlern den 2. Sept. 1870 
schilderte und auf die Bedeutung dieses Tages hinwies. 

Am 3. Dezember, dem 300-jahrigen Geburtstage des K5nigs Gustav Adolf von Schweden, 
wurde in Verbindung mit der Morgenandacht eine Ged^chtnisfeier abgehalten. Die Ansprache hielt 
KoUege Brinckmann, um nach einem kurzen tlberblicke Qber den Lebenslauf Gustav Adolfs vom 
Jahre 1630 an auf die grofien Verdienste hinzuweisen, die sich derselbe um^die Erhaltung des 
Protestantismus in Deutschland erworben habe und um derentwillen es den evaugelischen Deutschen 
gezieme, voll Dankbarkeit und Verehrung des tapfem Helden zu gedenken. 

Am Montag den 10. Dezember besuchte der Herr Schulrat den Unterricht der Herren 
Gehrcke, Kertelhein und Brinckmann auf den beiden untersten Stufen der Anstalt. 

Der Geburtstag Sr. Majestat des deutschen Kaisers wurde in der letzten Unterrichtsstunde 
des 26. Januar gefeiert. Der Redner, KoIIege Brinckmann, ging aus von der Bedeutung der 
patriotischen Lieder bei einer Gelegenheit wie Kaisers Geburtstag, gab alsdann eine Dbersicht 
ilber die Entwickelung der patriotischen deutschen Litteratar seit den letzten 150 Jahren, nament- 
lich die Zeiten Friedrichs des Grofien, der Befreiungskriege, des letzten deutsch-franz5sischen 
Krieges hervorhebend, und schlofi mit einem dreimaligen Hoch auf den Kaiser. 

Nachdem vom 4. — 9. Februar von den fttr die Versetzung vorgeschlagenen Untersekundanem 
die schriftlichen Arbeiten angefertigt worden waren, fand unter Vorsitz des Schulrats Herm Prof. 
Dr. HocHE als staatlichen Kommissars am Frcitag den 28. M&rz die mundliche Prufung statt. 
Die Berechtigung zum Einjfthrig-Freiwilligen-Militardienste, die mit dem Bestehen der Versetzungs- 
Prtifung erworben wird, bekamen die Untersecundaner: Hermann Diederichs aus Hamburg, Wil- 
HELM Drinkuth aus Aumiihle, Heinrich Duckstein aus Bergedorf, Alexander Klapproth aus 
St Petersburg, Ernst Mehlis, Rudolp Meyer, Johannes Peters, Franz Tlmpb und Johannes 
Tholl aus Bergedorf. 

Zur Feier des 80-jahrigen Geburtstages Sr. Durchlaucht des Fiirsten Bismarck, des Ehren- 
bilrger Hamburgs, fiel am 1. April die Schule aus. Die letzte Unterrichtsstunde am Sonnabend 
den 29. Marz wurde in allen Klassen benutzt, um die Schiller auf die Bedeutung des Ftirsten und 
seines diesj&hrigeu Geburtstages hinzuweisen. 

7. Der Gesundheitszustand von Lehrem und SchQlem war auch im verflossenen Schuljahre 
ein vielfach gestorter; namentlich haben viele Schttler der unteren Klassen zu Anfang des Schul- 
jahres wegen Erkrankung an den Masern den Unterricht auf I&ngere Zeit versiiumen mttssen. 

8. Vertretungen der Lehrer waren n5tig, wie folgt. Wegen Krankheit fehlten : Der Unter- 
zeichnete am 27. Juni (1 Std.), vom 13. Aug. bis 9 Sept; Dr. Fischer vom 30. Okt. bis 2 Nov. ; 
Gehrcke vom 10. bis 12. Jan., 23. bis 25. Febr., 26. bis 29. Marz (je 1 Std.); Kertelhein am 
5. Sept. (1 Std.), am 6. Sept, am 10. Sept., 26. Febr., 15 bis 19. Marz; Heims am 9. Okt.; 
ScHiNKEL am 3. und 4. Nov., am 13. bis 15. Nov., am 22. Febr.; Hocke am 22. Mai, am 
30. Aug., am 31. Aug. (1 Std.), am 13 Dez. (3 Std.), am 4. Febr. (2 Std.). 

Um besonderer Verhaltnisse willen hatten Urlaub erhalten: Dr. Heesch am 9. Mai (2 Std.); 
Dr. BuscHE am 21. Mai (1 Std.), 7. Sept, 20. Okt (2 Std.); Heims 12. Juni (1 Std.); Hocke am 
16. Mftrz (2 Std.). 

Um militarischen Dienstleistungen willen mufiten vertreten werden die Herren : Dr. Busche 
am 29. Mai (2 Std.), Brinckmann vom 21. April bis 21. Juni, 5. Nov. (1 Std.) und 8. Januar. 

Das LehrerkoUegium der Hansa-Schule setzt sich gegenwartig zusammen wie folgt: 1) Dr. 
Georg Gross, Direktor, seit Ostern 1883; 2) Oberlehrer Dr. G. Heesch, seit Mich. 1888; 3) Ober- 
lehrer Dr. E. Busche, seit Mich. 1888; 4) Oberlehrer Dr. W. Fischer, seit 1. Juli 1894; 5) ordentl. 
Lehrer G. Gehrcke, seit Neujahr 1886; 6) ordentl. Lehrer J. Kertelhein, seit Neujahr 1888 
7) ordentl. Lehrer B. Heims, seit Neujahr 1888; 8) ordentl. Lehrer R. DUpow, seit Neiyahr 1891 
9) ordentl. Lehrer \V. Brinckmann, seit 1. Juli 1894; 10) techn. Lehrer H.SchUtte, seit Ostern 1894 
11) ordentl. VorschuIIehrer H. Schinkel, seit Mich. 1888; 12) ordentl. Vorschullehrer W. Hocke, 
seit Neujahr 1891. 



III. Statistisclie Mitteilungen. 

1. Allgemeine Obemoht 



• 


A. Beal- 
progymnasium. 


1 


B. Realschnle 

mit Lateiu-Kl. 


1 

e 


C.Vorschnle. 


N 




", 


Illn 


Ul, 


IV 


V.g.|v.r. 


Vl.g 


VI. r 


I. 1 n. 1 m. 

V.-K1|V.-KI.|V.-KI 


A. Winter-flBlbJahr 1893/94. 

1. Bestand am 1. Febroar 1894 

2. Abgang bia zum 31. Marz 

3. ReatbeBtandamSl.Marz^l— 2) 

4. Is hehere ElasseD traten . . 
6. In andere KlasBen traten . . 

6. In ihren Klassen blieben . . 

7. Zugftcg von 4 

8. Zugftug von 5 

fi. Sommer-Halbjahr 1894. 

9. Bestand (.6 + 7 + 8) . . . . 

10. Aufuahme ....... 

11. Geaamtzahl (9 + 10) . . . . 

12. Abgang bia zum 30. Sept. . 

13. Restbeatanda. 20. Se{)t. (11-12) 

14. In huhere Klassen traten . . 

15. In andere Klassen traten . . 

16. In ihren Klassen blieben . . 

17. Zugang von 14 . ... 

18. Ziigang Ton 16 

C. Wlnter.Halljahr 1894/95. 

19. Bestand (16+17 + 18) . . . 

20. Aufnahme 

21. Gesamtzahl (19 + 20) . . . 

22. Abgang bis 31. Januar. . . 

23. Beatand am 1. Pebr. (21—2-2) 


9 
7 
2 

2 
13 

15 

15 
1 
14 

14 

14 

14 
2 

12 


23 
6 
17 
13 

4 
15 

19 

19 
1 
18 

18 

18 

18 
1 
17 


24 
3 

21 
15 

6 
13 

2 
21 

21 
21 

21 

21 
3 

18 


23 
4 
19 

13 

fi 
20 

26 
5 
31 

31 

1 
30 

30 
3 
33 


79 
20 
69 
41 

18 
61 

79 
7 

86 
2 

84 

1 
83 

83 
3 
8G 

7 
79 


7 

2 
9 

9 
9 

9 

9 
9 


16 

15 
6 

21 

20 

1 
19 

1 

20 
20 
20 


7 

7 
6 

1 
14 

1 

!! 

16 
16 

16 

Ifi 
16 
16 


21 

21 
16 
1 
5 
20 

25 
7 

32 
3 

29 

29 

29 
1 

30 
1 

29 


28 

28 
21 
1 
fi 
66 
1 

66 
16 

78 
3 
74 

1 
73 

1 

74 
1 

76 
1 

74 


41 
2 
39 
34 

6 
39 

34 

7 
41 

1 
40 

40 

40 
2 

42 
3 

39 


30 

30 

29 

I 
21 

22 
■t 
26 

1 
26 

25 

26 

1 
26 

26 


21 

21 
21 

28 
28 

28 
28 

.8 
2 

30 
2 

28 


92 

2 
90 
84 

6 
60 

56 
39 
95 
2 
93 

93 

93 
5 

98 
B 

93 
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2. BekeimtmB der Schuler. 
(A. Realprogymnasiam.) 



Eb waren 



A. 

Sommer-Halbjahr 
1894 



Gegen das 
Vorjahr 



+ - 



B. 

Winter-Halbjahr 

(ani 1. Februar) 

1894/95 



Gegen das 
Vorjahr 



+ 



1 Evangelische 

2. ELatholiken 

3. Jnden . . . 

4. Bekenntnislose 



81 = 
3 = 

o 



94,19 «/„ 
2,32, 

n 



86 == 100,00 \ 



31 
1 



74= 93,67% 
3= 3,79 „ 
2 = 2.54 « 



79 = 100,00% 



28 
1 



(B. Bealsehale mlt Latelnklassen.) 



Es waren 



A. 

Sommer-Halbjahr 
1894 



Gegen das 
Vorjahr 



+ 



B. 

Winter-Halbjahr 

(am 1. Februar) 

1894/95 



Gegen das 
Vorjahr 



1. Evangelische 

2. Katholiken 

3. Juden . . . 

4. Bekenntnislose 



76 
o 



97,440/0 
2.56 



n 
n 
n 



78 = 100,00% 



48 



72 
2 



97,29 0/0 
2.71 . 



n 
n 



74=100,00% 



46 



(C. yorsehnle.) 



Es waren 


A. 

Sommer- Halbjahr 
1894 


Gegen das 
Vorjahr 

+ - 


B. 

Win t er-Halbj ahr 

(am 1. Febraar) 

1894/95 


Gegen das 
Vorjahr 

+ — 


1. Evangelisohe 

2. KathoHken 

3. Jnden 

4. Bekenntnislose 


93— 97,89% 
2= 2,11 „ 

n 


1 
2 


— 


91— 97,85% 
2= 2,15 „ 

"~~ n 


1 






95 — 100,00 % 


93 — 100,00% 





5* 
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3. Qebortsort der Schuler. 
(A. Realprogymnaslnm.) 



Es waren geburtig 



A. 

Sommer-Halbjahr 
1894 



Gegen das 
Vorjahr 



+ 



B. 

Winter-Halbjahr 

(am 1. Februar) 

1894/95 



Gegen das 
Vorjahr 



1. aus dem Staate Hamburg . . 

2. aus dem iibrigen Deutschland . 

3. aus dem librigen Europa . . 

4. aus auEereuropllischen Landern 



52= 60,47 7o 

29 = 33,72 „ 

1= 1,16 „ 

4= 4,65 „ 



22 
8 
2 



49 = 
25 = 

1 = 
• 4 = 



62,03 o/o 
31,65 „ 
1,26 „ 
5,06 „ 



86 = 100,00% 



79 = 100,00 7o 



22 

7 



(B. Realsehule mlt Latelnklassen.) 



Es waren gebiirtig 



A. 

Sommer-Halbjahr 

1894 



Gegen das 
Vorjahr 



+ 



B. 

Winter-Halbjahr 

(am 1. Februar) 

1894/95 



Gegen das 
Vorjahr 

+ 



1. aus dem Staate Hamburg . . 

2. aus dem iibrigen Deutschland . 

3. aus dem tibrigen Europa . 

4. aus auiiereurop&ischen Landern 



48= 61,53% 

18 = 23,08 „ 

8= 10,26 „ 

4= 5.13 „ 



27 

11 

8 

2 



45 

18 
8 
3 



60.81 7o 
24,32 „ 

10.82 „ 
4.05 „ 



78 = 100,00 7o 



74=100,00% 



27 

10 
8 
1 



(C. Yorsehnle.) 



Es waren geburtig 



1. aus dem Staate Hamburg . . 

2. aus dem iibrigen Deutschland. 

3. aus dem ubrigen Buropa . . 

4. aus auBereurop&ischen L^dem 



A. 

Sommer-Halbj ahr 

1894 



75= 78,95 7o 

15= 15,79 „ 

1 = 1,05 „ 

4= 4,21, 



95 = 1 00,00 7o 



Gegen das 
Vorjahr 



+ 



16 
1 



13 
1 



B. 

Winter-Halbj ahr 

(am 1. Februar) 

1894/95 



75= 80,64 7o 

13= 13,98 „ 

1 = 1,08 „ 

4= 4,30 „ 



93=100,007« 



Gegen das 
Voijahr 

+ 



17 
1 



15 
2 
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4. Heimat (d. h. Wohnort der Eltern) der Sohnler. 

(A. Beftlprogymnaslam.) 



Es wohnten 



A. 

Sommer-Halbj ahr 

1894 



Gogen das 
Vorjahr 



+ 



B. 

Winter-Halbjahr 

(am 1. Februar) 

1894/95 



Gegen das 
Vorjahr 



4- 



1. im Staate Hamburg . . 

2. im ubrigen Deutschland . 

3. im tibrigen Europa . . . 

4. in aufiereuropaischen Landern 



59= 68,62% 

23 = 26,74 „ 

1= 1,16 „ 

3= 3,48, 



26 



55= 69,62 0/0 

20= 25,32 „ 

1 = 1,26 , 

3 = 3,80 „ 



86 = 100,00% 



79 = 100,00% 



22 

6 



(B. Bealschule mlt Lateinklassen.) 



Es wohnten 


A. Gegen das 
Sommer-Halbjahr i Vorjahr 
1894 

, + - 


B. 

Winter-Halbjahr 

(am 1. Februar) 

1894/95 


Gegen das 
Vorjahr 

-h — 


1. im Staate Hamburg .... 

2. im ubrigen Deutschland . . . 

3. im tibrigen Europa .... 

4. in aufierenrop&ischen Landem . 


56— 71,80 7o 36 
21 — 26,92 „ 12 

1 - 1,28 „ 


— 


52= 70,270/0 
21 — 18,37 „ 

1 = 1,36 , 


34 
12 




78 = 100,00 7o 


74= 100,60 7o 





Es wohnten 



(C. yomhiile.) 



1. im Staate Hamburg . . . . 

2. im ubrigen Deutschland . . . 

3. im iibrigen Europa . . . . 

4. in auBereuropaischen I^&ndem . 



Sommer-Halbjahr 
1894 



68= 71,58 7o 
27 = 



28,42 



r» 



96 = 100,00% 



Gegen das 
Vorjahr 



B. 

Winter-Halbjahr 

(am 1. Febmar) 

1894/95 



67= 72,040/0 
26 = 



27,96 






93 = 100,00 % 



Gegen das 
Vorjahr 



+ 



1 
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5. Lebensalter der Schnler im Winter-Halbjahre 1894/95 (am 1. Febmar). 



Geburts- 


A. Beal- 
progymnaslum 


Zusammen 


B. Bealschule 

mit Latein-Klassen 


Zusammen 


C. Yorsehule 


Zusammen 


jahr 


n^ m„ 


III„ IV 

1 

1 i 


V g. V. r. VI. g. VI. r. 


I. 

V.-Kl. 


II. 1 lU. 
V.-Kl. iV.-Kl. 


1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
188B 
1886 
1887 
1888 


1 

4 
4 
3 


2 

9 
5 

1 


1 

5 
5 

6 
l 


7 

10 

9 

6 

t 


1 
7 
18 
20 
17 
10 
6 

• 


1 
2 
4 
2 


1 

5 
6 
7 
1 

. .. 


5 
4 

7 


1 

7 

17 

4 


, 1 
6 

! 9 
23 
24 
11 

i 


1 

8 

20 

10 


2 

21 

3 


1 

I 

1 

1 

1 

22 

4 


1 

8 
23 
32 
25 

4 


Zusainmen 


12 


17 


18 


r 

32 ■ 79 

1' 


9 


20 


16 


29 

1 


74 


39 


26 


28 

j 


93 


Durchschnittsalter 
am 1. Febr. 1895 


15"/,, 


15V,. 


147,. 


13V,. 


i 


11*7,. 


127,. 107., 


1 

10*7,. - 


9'/,. 


8V,. 


7'/.. 


. 



6. Abgang vom 1. Februar 1894 bis 31. Januar 1895. 

(A. Bealprogymnaslum.) 



Abgegangen sind 


n,3 

mit ohne 

MiHtar- 

Zeugnis 


in,i 


iii„ 


IV 


OD 


I. 
durch den Tod 


__ 
















Summa I 








— 







— m 



Abgegangeii sind 




ii„ 

mit ohne 

Militar- 

Zeugnis 


m„ 


III,, 


IV 


B 

B 

C8 

txj 

53 


II. Zu weiterem UDterricht: 
auf Gvmuasien und Proffvmnasien 


H 


2 


1 

4 


1 
l 


2 

1 

1 


H 


^ ^7^ - _ _ , - _ 

HealfiTvmnasien und RealDrofirvninasien 


11 


„ Real- und hohere Btirgerschulen 






„ andere Schulen 


2 


in Privatunterricht 












Summa II 


8 


2 


5 


2 


4 


16 


IL In das Berufsleben: 
um ein technisches Fach zu erlernen 


2 

4 


1 


1 
1 


2 


1 
2 


5 


um Kaufmann zu werden 


9 










Summa III 


G ■ 1 


9 


2 


H 


14 



(B. Bealschule mit Lateinklassen.) 



Abgegangen sind 


V gymn. 


V real. 


V gymn. 


V real. 


Zu- 

sammen 


I. 
durch den Tod 












Summa I 












II. Zu weiterem Unterricht: 

auf Gymnasien und Progymnasien 

„ Realgj^mnasien und Real]>rogymnasien .... 

„ Real- und hohere Schulen 

„ andere Schulen 




— 




1 
2 


l 




in Privatunterricht 


— 


Summa II 








3 


3 



(C. Yorschale.) 








Abgegangen sind 


I. V.-Kl. 


II. V.-Kl. 


III. V.-Kl. 


Zusammen 


I. 
dorch den Tod 








• 


Summa I 


— - 






- - 


n. Zu weiterem Unterricht: 
anf andere Schulen 


6 


1 


2 


9 


in Privatunterricht 




Summa il 


6 


1 


2 


9 



7. Zahl der Freifloli^er, 
(A. BAalprogymiiasInm.) 





3 

1 


Lehrer- 
s5hne 


ze Freischiiler 


h. Drei- ''■ Halbe Ereisch 


jler 


d. Eln- 

Prei- 
.ohiller 


Geaamt- 
erlaS aii 
Schulgeld 




[i. durch 
Bewil- i^usiHn- 
UgUTlg ""^" 


vieriel- 1 /f. durch 
Frei- «■?««- Bewii- ^ 
achttler irena5hiie| yg^j^g | 


1. Vierteljabr 

2. 

3. 

*- 


88 
85 
86 
82 


- 




— — 11 

- i - 1 ' ' 


- 


0,53 ",„ 
0,64 ., 
0,64 „ 

0,67 „ 


IhircfaBchiiitt 


85 1 - 




- -.[_-. 


■ 1 ' 


- 


0,66 ., 


Gegeu d. Vorj. 

mehr 

weniger 


29 


- 


- 




- - 


1,6 


1,6 







(B. Bealschnle mlt Latelnklasse.) 





1 
1 


a. Ganze Freischiiler 


b. Drei- 
viertel- 
Frei- 
Bchiiler 


e. Halbe Freischiller 


d, Ein- 
viertel- 
Frei- 
achiiler 


Gesamt- 
erluG an 
Schulgdd 

-M4 




Q. \i. durch 
Lehrep- \ Bewil- 
Bdhue h'gn&g 


zusam- 
men 


_, J/. durc!) 
a. i>-to- ''ij.wil. 
ren..hn.l ,i^^ 


ZZ 


1. Vierteljahr 

2. 

3. 

4- 


76 
77 
77 
76 


= 


1 
1 
1 

1 


1 

1 
1 

1 

1 


- 


- 1 4 
4 


4 
4 
4 
3 


2 
2 
1 

' 


0,46»/. 
0,44 „ 
4,24 „ 
3,49 „ 


Durchschnitt 


76 


— 


1 


— 


- ; 8,75 

) 

— 1 2.76 


3,75 

3,75 


1,50 
0,60 


2,16 „ 


Gegen d. Vorj. 
mehr 

weniger 


47 


- 


0,75 


0,75 


- 













(C. 


Vorschnle.) 












i 


a. Ganze Freisohiiler 


b. Drei- 

viertel- 
Frei- 
achiiler 


b. Halbe FreisohHler 


d. Ein- 
viertel- 
Prei- 

.chUlcr 


Geeamt- 
erlaS an 
Sohnlg.Id 
3b c d 

'^-4+3+r 




«. 
Lehrer- 
.(ihne 


/?. duroh 
Bewil- 
ligung 


zusam- 


a. Pasto- 

rensohne 


«. dnrch 
Bewil. 
ligung 


zu.aui- 


1. Vierteljahr 

2- 

3. 


95 
96 
98 
94 


~ 


2 2 
2 1 -2 
2 2 
1 ' 1 


- 


- 


2 
2 
2 
2 


2 
2 
2 
2 


— ' 3,28 •/, 

— 1 3,28 „ 

— 1 3,19 „ 

— 2,21 „ 


Dnrohschnitt 


96 


— 


1,76 1,76 1 — 


■ — 


2 


2| - 


2,99 „ 


Gegen d. Voij. 

mehr 

weniger 


4 


- 


1,26 


1,25 

_ 


- 


_ 


_ 


- 


1 
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8. Verzeichnis 

derjenigen Schtiler, welche wahrend der Zeit vom 17. M&rz 1894 bis 6. April 1895 die Hansa: 

Schule verlassen haben. 



Klasse 





Beruf 



I. Vor- 
schulkl. 



III,, 
VI,, 



11 

11. Vor- 
schulkl. 



II„ 
111,1 



11 



IV 

I. Vor- 
schulkl. 

11 

ji ■ 

III. Vor- 
schulkl. 



a) Johannls 1894 

Leop. Rbder 

b) Hichaells 1894 

Eduard Pinnau 
AuG. Thomsen 

HerxMann Raeck 

Alex. Weisse 

CharlesNitzschke 

Otto Schwensen 

c) Welhnachten 
1894 

WlLH. Schumacher 
GusTAv Zieseniss 
Charles Kiehn 

Konrad Schu- 

macher 
Bernhard Sciiu- 

macher 

WlLHELM DaHLING 

Ernst Eogers 
Otto Schumacher 
Herbert Schmidt 
Max S(;humacher 



Schule in Stid- 
deutschland 



Maschinenbauer 
Gymnasium in 

Ratzeburg 
Volksschule in 

Neuengamme 
Privatschule in 

Hamburg 
Volksschule in Ham- 

burg 
Volksschule in 

Altona 



Catharineum in 

Lttbeck 
Realgymnasium in 

Biitzow 
Gewerbeschule in 

Hamburg 
Catharineum in 

Labeck 
desgl. 

Volksschule in Bei- 

gedorf 
Volksschule in 

Neuengamme 
Catharineum in 

Liibeck 
Hamburger Schule 

Catharineum in 
Liibeck. 



",. 



11 



11 



11 
11 
11 

11 
^^ 
11 
11 



in„ 



11 

III,, 



11 
11 
11 
11 



IV 



11 
11 

VI, 



11 
11 



d) Ostern 1895 

Herm. Diederichs 

GuiDO Houben 
Ernst Klapproth 



Ernst Mehlis 

JOHANNES PeTERS 
JULIUS SlEFKEN 

JOHANNES ThOLL 

Franz Timpe 
Karl Willprecht 
Hans Hagen 
Max Heidepriem 



WiLH. Putfarken 
ExMH^ Heitmann 

Franz Mutzen- 

BECHER 

Hermann Tietgens 
Hans Treptow 



Karl Treptow 
Otto Berling 

Karl Grewe 

WlLHELM KrUGER 

Adolf Wilcke 

Otto Pichinot 
Heinrich Suhr 



Realgymnasium des 

Hamburger Jo- 

hanneums 
Realgymnasium * in 

Btitzow 
Realgymnasium des 

Hamburger Jo- 

hanneums 
desgl. 
Maschinenbauer 
Realgymncksium in 

Biitzow 
Kaufmann 
desgl. 
desgl. 
Kaufmann 
Realgymnasium des 

Hamburger Jo- 

hanneums 
Kaufmann 
Hamburg. Kirchen- 

Schule 
Hamburger Privat- 

schule 
Kaufmann 
Realgymnasium des 

Hamburger Jo- 

hanneums 
desgl. 
Gymnasium in 

Ratzeburg 
B&cker 
Gymnasium in AI- 

tona 
Volksschule in 

B5msen 
Volkssch in Reinbek 
Volksschule in Ham- 

burg 
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9. Verzeiolmis 

aller Schfller, welche gegenw&rtig — am 6. April 1895 — die Hansa-Schule besuchen, nebst 

Angabe des Standes und Wohnortes des Vaters. 







Name der Schftler 


Stand des Vaters 


Wohnort des Vaters 






Unter-Sekiinda. 








1 


WlLHELM DrINKUTH 


Holzverlader 


AumQhle 




2 


Hrtnrich Duckstein 


Gastwirt 


Bergedorf 




3 


LuDOLP Mantius 


Dr. jun und Bdrgermeister 


>? 




4 


RUDOLF MeYER 

Ober-Tertia. 


t Kaufmann 


n 




1 


HuGO Bauch • 


Kaufmann 


Reinbek 




2 


Wilhelm Biehl 


t Gerbereibesitzer 


Bergedorf 




3 


Andreas Boremski 


Kaiserl. Postmeister 


Friedrichsruh 




4 


Hermann Dubbels 


Lehrer 


Altengamme 




5 


Hbinrich Hardrn 


Steinkohlenh&ndler 


Bergedorf 




6 


GURTAV HeIN 


Glashtittenbesitzer 


99 




7 


Paul Josrph 


Kaufmann 


99 




8 


Walther Lamprecht 


Dr. jur. und Amtsrichter 


99 




9 


Hermann Lbopoldt 


Forster 


Volksdorf 




10 


Ltnus Matscheck 


- 


' Kunstdrechsler 


Bergedorf 




11 


Frtdo Prozeskt 


• 


■ Lehrer 


99 




12 


RUDOLF PrOZESKY 


• 


• Lehrer 


99 




13 


Hbinrich Tilker 


Gartner 


99 




14 


Albrecht Schwarz 
Unter-Tertla. 


Butterhftndler 


Volksdorf 


1 


1 


Max Baass 


Rentner 


Bergedorf 


2 


KuRT Beckbr 


Kaufmann 


99 


3 


Alfredo Blen 


t Plantagenbesitzer 


Guatemala 


4 


Fritz Boremski 


Kaiserl. Postnieister 


Friedrichsruh 


5 


Hans Elvers 


Rentner 


Wentorf 


6 


ROBERT HeITMANN 


Rentner 


Bergedorf 


7 


GusTAV Lange 


Gerichtssekretftr 


Schwarzenbeck 




8 


GeORG MriXENHOFF 


Kaufmann 


Bergedorf 




9 


Karl Mullrr 


Gerichtsschreiber 


Bergedorf 




10 


WlLHELM PrEISS 


Fabrikdirektor 


99 




11 


Karl Seegers 


Kaufmann 


99 




12 


Heinrich Struss 


Rentner 


99 




13 


Aloys Timpe 


1 


ilentner | 


99 
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Name der Schtller 



Stand des Vaters 



Wohnort des Vaters 



Qaarta. 

1 WlLHELM BlSSE 

2 Adolf BrCggemann 

3 Bernhard Burgdorf 

4 Fritz Hagen 

5 RuDOLF Heitmann 

6 Hans Heuer 

7 Ernst Heuer 

8 WlLHELM HiNZ 

9 Hans Hotop 

10 Henry Johnssen 

11 oskar joseph 

12 Charles Kiehn 

13 RlCHARD EOCK 

14 Otto Lohmeyer 

15 Hans Meyer 

16 KaRL MtTLLER 

17 Wilhelm Mcllenhoff 

18 Heinrich Oldorf 

19 ROBERT PeTERS 

20 RuDOLF Priess 

21 Robert Rix 

22 Alberto SchlUter 

23 Ernst SchCtt 

24 Hermann Schulze 

25 Karl Soltau 

26 Paul Stolte 

27 Karl Troll 



Quinta gymnasialls 

1 Walther Erich 

2 Peter Hauptmann 

3 Franz Kaupmann 

4 Kurt Lippert 

5 Friedrich Meyns 

6 Walther RObbel 

7 Heinrich Schroether 

8 RiCHARD Schroether 

9 Robert Stoss 



Quinta realis. 

1 Ernst Bluschke 

2 KoNRAD Dannenberg 

3 Franz Eggers 

4 Wilhelm Falke 



B&ckermeister 
Kramer 
Messerschmied 
KaufmaDQ 
Rentner 
• Rentner 
t Rentner 
Forster 
Gastwirt 
Kaufmann 
Kaufmann 
Rentner 

Fuhrwerksbesitzer 
Juwelier 
t Buchbinder 
Oerichtsschreiber 
Kaufmann 
Buchhalter 
Bftckermeister 
Gartner 

Maschinenmeister 
Kaufmann 
Kaufmann 
Polizei-Offiziant 
Rentner 
Bahn-Assistent 
Schlachtermeister 



Fabrik-Direktor 

Kaufmann 

Kaufmann 

Kaufmann 

Kaufmann 

Kaiserl. Postmeister 

Braumeister 

Braumeister 

t Kaufmann 



Lehrer 

Bahnhofs-Vorsteher 
Oftrtner 
Oerichts-VoIIzieher 



Reinbek 
Bergedorf 

Aumlihle 
Bergedorf 

»1 

MtLfien 

Reinbek 

Bergedorf 

»» 
»1 
11 
11 

Oeesthacht 

Sande 

Reinbek 

Durango in Mexico 

Bergedorf 

11 
Reinbek 

Bergedorf 

Reinbek 



Bergedorf 

Reinbek 

Bergedorf 



11 



11 
Reinbek 

Bergedorf 



11 

11 



Hamburg 
BtLchken 
Neuengamme 
Reinbek 



— 44 — 







Name der Schiiler 


Stand des Vaters 


Wohnort des Vaters 




5 


WlLHELM HaCKMACK 


Schmiedemeister 


Geesthacht 




6 


WlLHELM HeROLD 


Bahnmeister 


Bilchen 




7 


Walther Ingwersen 


Kaufmann 


Bergedorf . 




8 


Heinrich Koops 


Landwirt 


Aumtihle 




9 


Karl Koops 


Gerichtsschreibergehilfe 


Bergedorf 


* 


10 


Max Kiehn 


Kaufmann u. Gemeindevorst. 


Reinbek 




11 


Hans Lohse 


Zimmermeister 


Bergedorf 




12 


AUGUST Luth.te 


Turnlehrer 


t) 




13 


Peter Mexer 


t Gastwirt 


Hamburg 




14 


Wilhelm ROhmer 


Gastwirt 


Bergedorf 




15 


Karl Rohde 


Hufner 


Reitbrook 




16 


Eduard SchrOder 


Kaufmann 


Bergedorf 




17 


Hermann SchrOdeb 


Landmann 


Boberg 




18 


Edgardo SchlCter 


Kaufmann 


Durango in Mexico 




19 


Hans Singelmann 


Kramer 


Boberg 




20 


JuLius Thet 
Sexta gymnaslalls. 


Steuerbeamter 


Bergedorf 


• 


1 


Hermann Burr 


Buchhalter 


Bergedorf 




2 


KuRT VON Cramm 


t Gutsbesitzer 


Hinschendorf 




3 


Hans Dede 


Kais. SchiflFsbau-Direkt. a. D. 


Bergedorf 




4 


Arthur Doll 


Tapezier 


»1 




5 


SlEGFRIED EbERHARDT 


Concertmeister 


»» 




6 


KuRT Ebert 


Versicherungsbeamter 


Reinbek 




7 


Walther Heesch 


Dr. phil. und Oberlehrer 


Bergedorf 




8 


Adolp Kargus 


Polizei-Sergeant 


^» 




9 


Hans Keiler 


Braumeister 


B5rnsen 




10 


LuDwiG Ketler 


Braumeister 


»» 




11 


Hans Kelunghusen 


Dr. jur. und Rechtsanwalt 


Bergedorf 




12 


Hans MOller 


Konditor 


»1 




13 


Wilhelm Puttfacken 


G&rtner 


Curslack 




14 


Konrad Schulze 


Polizeioffiziant 


Bergedorf 




15 


Alfred Stoss 


t Kaufmann 


i> 




16 


Hans Thomann 
Sexta realls. 


Kaufmann 


»» 




1 


Martin Bleuss 


t Maurermeister 


Reinbek 




2 


Paul BraufUhr 


Hutmacher 


Bergedorf 




3 


Eduard von Hein 


Schornsteinfegermeister 


Reinbek 




4 


JOHANNES VON HeIN 


Schornsteinfegermeister 


»» 


■ 


5 


Rudolf Heuer 


Rentner 


Bergedorf 




6 


Walther HOIER 


Schlossermeister 


»> 




7 


Hermann Kamff 


Kaufmann 


»» 




8 


Paul Klempau 


t Maler 


Reinbek 




9 


Bernhard Koolman 


Kaufmann 


Bergedorf 




: 10 


WlLHELM KrUGMANN 


Landwirt 


Allermohe 



k 







Name der Schfller 


Stand des Vatera 


Wohnort des Vaters 




11 


Waltheh Lehnuoff 


Katifmanu 


Bergedorf 




12 


KAHr, Ll.VDEMANN 


Polizei-Offiziaiit 






13 


WlLHELM L0TQEN3 


SchornsteiDfegemeister 






14 


HuGO Meier 


Okononi 


" 


15 


■WALtnER Mevns 


Kaufniann 


" 


■ 16 


Max AICLLEIi 


Gericbtsschreiber 


" 


I 17 


Karl Ohl 


Maiiermeister 


Reinbek 


i l^ 


Walther PRAin, 


t Gerichtsschreibergehilfe 


Sande 


! 19 


Max Preiss 


Fabrik-Direktor 


Bergedorf 


1 iJO 


Adolp HOdinobr 


CiRarrenfabrikaiit 




1 al 


WlLHELM ScHOLZ 


t Bahnhofs-Vorsteher 


" 


, 22 


Ewald Senff 


Ziegeleibesitzer 


Lobbrflgge 


23 


Alfred SlEMEHa 


Landwirt 


Billwarder a, d. Bille. 


1 24 


Alpbed Soltau 


Rentner 


Reiobek 


25 


Walther Soltau 


Weinh&ndler 


Bergedorf 


i 26 


Hans VOllner 


Wildhfindler 




27 


Werner Vogel 


Kaufmann 


Curelack 


28 


Otto WeidenhOfer 
I. Torschulblasse. 


Rentuer 




! 1 


Fhitz ArenhOvel 


Gerichtsschreiber 


Bergedorf 


2 


Pbter Beckek 


KaufmaDR 


„ 


3 


WlLHELM BENDHaCK 


Rentner 






4 


Eduakd Egqers 


Hufner 


Neuengarame 




5 


Behnhard Ehlemann 


Knopffabrikant, 


Bergedorf 




6 


BrUNO FlSCHEH 


Fabrikdirektor 






7 


JuLius Forst 


t Kaufmann 


Retnbek 




8 


Walther Hackmack 


Lohgerhereibesitzer 


Bergedorf 




9 


KaRL UABDmN 


Steinkohlenbfindler 






10 


W11.HEI.M Hgelks 


Gerichtsschreiber 


Reinbek 




11 


DlETRICH HeLBERG 


Rentner 


Bergedorf 


; 12 


Kahl Hinrichs 


Geonieler 




13 


JULIU8 HOPEDEN 


t Kaufmann 




14 


AdOLF KlEHN 


Kaufniann u. Gemeindevorst. 


Reinbek 


! 15 


Wilhelm KOhleu 


Bahnhoferestaurateur 


1 


16 


HaNS KOHLbETZ 


Meiereipachter 


Ganimelin 


! '"^ 


Hermann Lanqb 


Fflrstl. Werkmeistcr 


Friedrichsruh 


! 1« 


NaFTALI LEWENaOHN 


Kaufmann 


Bergedorf 


19 


Karl Lohmann 


Uhrmacher 




20 


Franz Lohmeyer 


Steinkohlenhftndler 




21 


GUSTAV L1'TQEN8 


SchornsteiD fegerroei ster 




22 


Ferdinand LCtten 


GartHcr 


Neuengamme 


23 


AuotlST Meter 


Gutsbesitzer 


Nettelburg 


24 


Wilhelm Milde 


Zuckerfabrikant 


Bergedorf 


1 25 


Hans MClleh 


Agent 


Sande 


26 


Hans Ohle 


Fuhrwerksbesitzer 


Lohbrflgge 


27 


Olaf Olsen 


Werkmeister 


Sande 


28 


AacAs Parrau 


Kaufniann 


Bergedorf 




29 


Alexander Petersbn 


Buchhalter 
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Name der Schfiler 


Stand des Vaters 


Wohnort des Vaters 




30 


WlGGO PlNNAU 


Kaufmann 


Bergedorf 




31 


Fmtz Prahl 




- Gerichtsschreibergehilfe 


Sande 




32 


Walther Prozesky 


• 


■ Lehrer 


Bergedorf 


. 


33 


Friedrich Reimers 


Lokomotivfahrer 


BQchen 




34 


Karl Rbttig 


Kunstg&rtner 


Bergedorf 




35 


Heinrich Saur 


Dr. phil. und Apotheker 


Schwarzenbek 




36 


Heinrich Schrordrr 


Landwirt 


Boberg 




37 


Ernst Simon 


B&ckermeister 


Sande 


■ 


38 


Hans Timm 


Rentner 


Wentorf 




39 


Karl Wcstbpeld 
n. Yorsehulklasse. 


Rentner 


Bergedorf 




1 


GusTAv Albers 


Kutscher 


Bergedorf 


# 


2 


Karl Bornemann 


Ingenieur 


11 


■ 


3 


Heinrich Erdmann 


Konditor 


1) 




4 


Ernst Guhl 


Schlachtermeister 


Reinbek 




5 


Hans Hanitz 


t Lederhandler 


Bergedorf 




6 


Hermann Heesch 


Dr. phil. und Oberlehrer 


n 


^*—- :- 


7 


Theodor von Hein 


Schornsteinfegermeister 


Reinbek 


- 


8 


Hans Hcpeden 


t Kaufmann 


Bergedorf 


■ 


9 


Reinhold Jacobi 


Bureau-Vorsteher 


»? 




10 


Otto Intze 


Kaufmann 


• 

11 




11 


Walther Kampff 


Kaufmann 


.11 




12 


Christian Krohn 


t Kaufmann 


n 




13 


Ernst Lippert 


Kaufmann 


11 


% 


14 


Reinhold Metns 


Kaufmann 


11 




15 


IWAN MCLLENHOPF 


Kaufmann 


11 




16 


Karl Pinnau 


Kaufmaun 


11 




17 


Ferdinand Sander 


Kaufmann 


11 




18 


GusTAv Scharfe 


Kaufmann 


Sande 




19 


Henry Siercke 


Kaufmann 


Bergedorf 


■ 


20 


KURT SOLTAU 


Kaufmann und Ratmann 


11 




21 


GusTAV Tiialenhorst 


t Kaiserl. Postmeister 


11 




22 


RUDOLF ThOMANN 


Kaufmann 


11 




23 


Werner Tiedemann 


Dr. med. praktischer Arzt 


" 




24 


Karl Tietz 


Kaufmann 


11 




25 


Wiliielm Troll 


Schlachtermeister 


Reinbek 




26 


Paul Zeyn 
III. Yorschnlklasse. 


Schmiedemeister 


Geesthacht 

• 




1 


Hermann Ahrens 


Gastwirt 


Bergedorf 


, 


2 


RlCHARD BeCKER 


Kaufmann 


11 




3 


Wilhelm Biengraber 


Kaufmann 


11 




4 


RUDOLF BuhK 


Gartner 


Curslack 




5 


OtTO DREFiHBN 


Geometer 


Bergedorf 




6 


Heinrich Glaess 


Kaufmann 


11 




7 


Paul Haase 


( 


jclbgieBer 


11 
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Name der Schfller 


Stand des Vaters 


Wohnort des Vaters 




8 


Herbert Hedemann 


Kaufmann 


Bergedorf 




9 


Hans Kappelmann 


Rentner 


»1 




10 


GORDON KaUFMANN 


Kaufuiann 


»? 




11 


Friedrich Keiler 


Braumeister 


Bornsen 




12 


Jan Koolman 


Kaufmann 


Bergedorf 




13 


RUDOLF KUFEKE 


Kaufmann 


11 




14 


Ernst LCthje 


Turnlehrer 


11 




15 


Karl Meyer 


Gutsbesitzer 


Nettelburg 




16 


Walther Moller 


Agent 


Sande 


17 


Otto Nebel 


Kaufmann 


Bergedorf 


18 


Adolf Ohle 


Fuhrwerksbesitzer 


Lohbrttgge 


19 


Karl Petersen 


Buchhalter 


Bergedorf 


20 


LuDWiG Sager 


Zimmermeister 


»1 


21 


OlTO SCHENCK 


Dr. phil. und Chemiker 


Lohbriigge 




22 


GusTAV SchUtt 


Kaufmann 


Bergedorf 




23 


RUDOLF SCHULZ 


Holzhiindler 


y^ 


24 


Bruno von Speckelsen 


Kaufmann 


11 


25 


Adolf Tholl 


Kaufmann 


11 




26 


1 Franz Woiiltorf 


Kaufmann 


11 



17. Sammlungen iron liehrmitteln. 

1) LehrerbibHothek. (Bibliothekar : der Direktor.) 

Es wurden angeschafft: 

Eduard Zeller, GrundriB der Geschichte der griechischen Philosophie. 4. Aufl. Leipzig, 
bei 0. R. Reisland, 1893. — Cantor, Goschichtc der Mathematik. Bd. 3. Leipzig, bei B. G. 
Teubner, 1894. — Johannes Walther, Allgemeine Meereskundc. Leipzig. bei J. J. Weber, 

1893. — Paul Langhans, Deutscher Kolonial-Atlas. Lieferung 1—K Gotha, bei Justus Perthes. — 
J. ViOLLE, Lehrbuch der Physik. II. Teil 1. Bd. Akustik. Berlin, bei Julius Springer, 1893. — 
GusTAV VON IIayek, Handbuch der Zoologie. IV. Bd. 2. Abt. Wien, bei Carl Gerolds Sohn, 

1894. — Lang, Lehrbuch der vergleichcnden Anatomie. 9. Aufl. Jcna, bei G. Fischer, 1894. — 
E. L. Trouessart, Die geographische Verbreitung dcr Tiere. Deutsch von W. Marshall. 
Leipzig, bei J. J. Weber, 1^92. — Wilhelm Haacke, Die Schopfung dcr Tierwelt. Leipzig 
und Wien, Bibliographisches Institut, 1893. — E. Jourdan, Die Sinnc und Sinnesorgane der 
niederen Tiere. Deutsch von W. Marshall. Leipzig, bei J. J. Weber, 1S91. — A. Schenk, 
Handbuch der Botanik. L Bd. Breslau, bci Eduard Trcwendt, 1879. — Hermann MCller, 
Alpenblumen. Leipzig, bci Engelmann, 1881. — W. Deecke, Lateinische Schulgrammatik nebst 
Eriauterungen. Bcrlin, bei Calvary u. Cie., 1893 — Carl Wagener, Hauptschwierigkeiten der 
lateinischen Formenlehre. Gotha, bei F. A. Perthes, 18^8. — M. Wetzel, Beitrage zur Lehre 
von der Consccutio temponim im Lateinischen. Paderborn und Miinster, bei Ferd. Schoningh, 
1S85. — Hermann Menge, Repctitorium der latein. Syntax und Stilistik. 0. Aufl. Wolfen- 
btittel, bei Julius ZwiUler, 1890. — Rudolfus Menge et Siegmundus Preuss, Lexicon Cae- 
sarianum. Lipsiae, in aed. B. G. Teubneri, 18fM). — Georg Curtius, Grundzuge der griechischen 
Etymologie. 5. Aufl. Leizig, bei B. G. Teubner, 1879. — Otto Ribbeck, Alazon. Leipzig, 
bei B. G. Teubner, 1882. — Paul Cauer. Die Kunst des Uebersetzens. Berlin, bei Weidmann, 
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1894 — MoRiz Heine, Deutsches Wfirterbuch. Leipzig, bei S. Hirzel, 1890. — Karl Gubtav 
Andrese!), Sprachgebrauch und Sprachrichtigkeit ini Deutschen. 7, Aufl, Leipzig, bei 0. R. Reis- 
land, 1892, — W, WiLftiANNS, Dle Orthographie in den Schnlen Deutsehlands. Berlin, bei Weid- 
niann, 1887, — S. M. Prem, Goethe. 2. Aull. Leipzig, bei Gustav Fock, 1894. — L. Choleviub, 
Praktische Anleitung zur Abfassung deutseher AufsStze. fi. Auil. Leipzig, bei B. G. Teubner, 
1893. — Dcrselbe, Dispositionen u. Matcrialien zu deutscbeu Aufsatzen. 2 Bdchen. 10. u. 8.Aufl. 
Leipzig, bei B. G- Teulmer,. 1HM7 u. lS8(i. — Wilhelm Meyer-Lcbke, Iloinanisehe Formco- 
lehre. Leipzig, bci 0. R. Reisland, 1894. — A. Darmesteter u. Adolphe Hatzfbld, Le 
seizi^nie Sifccle en France. 4. Edition. Paris, Ch. Delagrave, 18h9. — Chakles Girel, Histoire 
de la littiJrature frani;ai!ie depuis ISlo ju^iiu'^ nos jonis. 2. parties. Paris, Alphonse Lemerre, 
1888 u. 1891. — Bernhard tes Brink, <;eschichte der englischen Litteratur. 2. Bd. Strafi- 
burg, bei K. J. Trilbner, 1893. — E. A. Abbott, A Shakespcarian Grammar. London, Macmillan 
and Co., 1«94. — Edwin Bormann, Das Sliakespeaie-CJeheimnis. Leipzig, Bclbstverlag, 1894. — 
V. Spbunbr-Sieglin, Hand-Atlas zur Geschichte des Altertums. ;( Lieferungen. Gotlia, bei 
Justus Perthes, 189;!. — - Die Geschiohtsschrciber dor deutschen Vorzcit. 2. Gesamtausgabe. 
Bd. 1—48. Leipzig, Dyk'sche Buchhandlung. — Max Hokpmann, Geschichte der freien und 
Hansestadt Liibcck. Lilbeck, bei Schmersahl, if^Hil — F. Voigt, Die Viorlande bei Hamburg, 
Hamburg, bei Karl Griese, IH'M. — Gustav Storm, Maria Stuart. Deutsch von Wittmann. 
Milnchen, bei Mehrlich, 1h!)4. - Oskah FOqer und Fbanz Moldenhaueb, Auswahl wichtiger 
Aktenstiieke 7.ur Geschichte des 19. Jahrhunderts. Bcrlin, bei Oswald Seehagen, 1^*93. — Eugen 
GuGLiA, Leopold von Itankes Lulien und Werke. Leipzig, bci F. W. Grunow, IK'M. ~ Adolf 
Harnack, Dogmengeschirhte. 2. Aufl. Freiburg und Leipzig, hei .1." C. B. Mohr, is'.t;t, 

Aulierdem erhiclt die Anstalt vou dcr Oberschulbchiirde, von der Direktion der Stadt- 
bibliothek und von deni Vorstande dcr mathcuiiitischcn Oosellschaft zu Hamburg geschenkt: 

Jahrbuch der Hamburgischen wissenschaftlichen Anstalten. XI. Jahrgan); IMSI;! nebst 
2 Bcihcften. Hamburg, Kommissionsverlng von Luras (ir5fe und Silteni, 1H94. - - Mitteilungen 
der geogr. Gesellschaft in ILinibuig. 1891 — 1H92. Heft 2. Ilamburg, bei L. Friedrichsen u. Cie., 
1895. — F. Ey3SEN'hardt, Mitteilungen aus der Stadtbibliothek zu Hamburg. XI. 1894 — 
Mitteilungcn der niathcinatischen Gesellschaft in Hamburg. III. Bd., Hcft 4 u. 5. 1894 u. 1895. 

2) ScbUlerblbllothek (Bibliothckar: Gehbcke.) 

Es wurden gekauft: 

Friedenau, Das Forsthaus von Hoehscheid. — Grimm's Marchen. — Hartung, Sommer- 
tagc im heiligcu Lande. — Hiwker, Das AhncnschloL 4 Bde. — Korner, Georg Frundsiierg 
und scine Landsknechte>. — Derselbe, Durch alle Breitcn. - Derselbe, Ein vcrgessener 
Erdteil. — Dcrselbe, ("ortez. ■ Derselbe, llnter dou Tropen. — Mucke, Die Harzreise. — 
Nieritz, Der kleiiie liorgmaiui. Dersclln', Christoph Columbus. — Derselbe, Betty und 
Toms, odcr Doktor Jenner und seine Entileckung. — DerseUie, Die Auswanderer. — Der- 
selbe, Deutschlands Ernicdrigung uiid Erhcbung. — Derselbe, Dic Haideschule. — Der- 
selbc, Die Huniienschlacht. — Dersell)e, Dic Bclagerung von Magdeburg. — Derselbe. 
Gutenbcrg und seine Erlinduiig. — Derselbe, Der Hirt«iiknabe und sein Huud. — Der- 
selbe, Das vierte (iebot. — i)crselbc, Lehrer und Sanger. - Dersclbo. Der Kerker- 
meister von Norwich. — Dcrsclbe, Die Ilussitcn vor Naumburg, - Pajeken, Im wilden 
Wcsteii. Dersolbe, Lob der Fallcnstellcroi. — Derselbe, Dcr Ileld dcr (irenze. ~ 
Pederzasi-Weiier, Der grolSc Kaiser und scin Jugendfreund. - Dcrselbe. Der Einsiedlcr. — 
R06KOWSKA, Veraihte nieuiand. - Rri-Ptus, Dic Srhlacht bei Leuthen. - Spyri. Ileiinatlos. — 
Derselbe, Aus Niih uiiri Fern. Derselbo, Ans unscrin Lanile. - Derselt)e, Heidi 
kann's brauchen. - Derselbe, Schloli Wildcn.stein. — Derselbe, Im llhonethal. — Salzmann, 
Im Thilringer Forsthaus. — Tkgeler, Kricgsfalirten dcr Haniburger. - Wuttke-Biller, Maeht 
des Goldes. — Zobeltitz, riiter ilcm eiseinen Krouze. — Hocker, Ncithardt von Gneisenau. 

-H) Historlscher Apparat. (Verwalter: Kertelhein.) 
Derselbe hat einc Vermehrung nicht erfahren. 
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4) Oeograpliiseher Appant. (Verwalter: Heims.) 

Es kam neu hinzu: 

Ein Relief. — R. Kiepert, Politische Karte von Skandinavien. Berlin, bei Reimer. — 
Derselbe, Politische Karte der Britischen Inseln. Berlin, bei Reimer. — Karte von Kaiser- 
Wilhelms-Land und Bismarck-Archipel. Berlin, Verlag der Deutschen Kolonial-Gesellschait — 
2 Saxonia-Kartenhalter. 

5) Natnrhistorlseher Appanit. (Verwalter: Dr. Fischer.) 

a) Fur den zoologischen Unterricht 

wurden gekauft: 1) Skelette von Cynocephalus ursinus uud Cyprinus carpio. — 2) Gestopfte 
Tiere: Canis vulpes. — Sciurus vulgaris (schwarze VarietS,t). — Mus decumanus. — Alauda 
arvensis. — Columba oenas. — Hyla arborea. — Rana esculenta mit Schallblasen. — Bufo cala- 
mita. — Testudo graeca. — 3) Spirituspraparate von Lacerta vivipara, Sepia officinalis, Sciorus 
vulgaris (InjektionsprS,parat des Blutgefaifisystems), Tinca vulgaris (anatomisches Pr&parat), Astacos 
fluviatilis (InjektionsprSlparat des BlutgefaBsystems), Astacus fluviatilis (Nervenpr&parat), Helk 
pomatia (InjektionsprS,parat), Ascaris lumbricoides und Finne von Taenia echinococcus. 

Geschenkt wurden von Schtilern der Anstalt: 

Exocoetus evolans (gestopft), Pristis antiquorum (gestopft), Tetrodon fahaka (gestopft), 
ein Schildigel, mehrere Seesterne, Skorpione und eine Vogelspinne. 

b) Fur den botanischen Unterricht: 
GoHRiNG-ScHMiDT, Auslandischc Kulturpflanzen. Leipzig, bei F. W. Wachsmuth. 

c) Fur den min eralogischen Unterricht 
hat eine Neubeschaff^ung von Lehrmitteln nicht stattgefunden. 

6) Chemiseher Apparat. (Verwalter: Dr. Fischer.) 

AngeschaflFt wurden: 2 graduierte Cylinder, 3 Verbrennungsr5hren, 3 KugelrOhren, 

1 LiEBiG'scher Kiihler, l Trichterrohr und 1 Kolben mit Ansatzrohr. 

7) Physlkaliseher Apparat. (Verwalter: Dr. Busche.) 

AngeschaflFt wurden: 

10 Bologneser Flaschen. — Apparat zum Nachweis des Archimedischen Prinzipes, be- 
stehend aus hohlem und massivem Cylinder. — Doppelschraubzwinge zum Einspannen von Kunolt- 
schen Rohren etc. — Stabchen aus WooD^schem Metall. — R5hre mit flflssiger Kohlens&ure 
gefiillt, bei gewohnlicher Temperatur 2—5 ccm enthaltend, die durch Erwarmung mit der Hand 
verdampfen. — Apparat, um die Wirkung des Blitzableiters zu demonstrieren. — RooET^sche 
Spirale. — Ampferemeter bis 5 Amp^res. — Induktionsrolle mit einziehbarem Eisenkern. 

8) Mathematischer Apparat. (Verwalter Dr. Busche.) 
Der Bestand ist unverandert geblieben. 

1») Zclehenapparat. (Verwaltcr: Schutte.) 
Es wurden gekauft: 
Stuhlmann, Wandtafeln fiir den Zeichenunterricht in den preuBischen Volksschulen, 

2 Reihen ji 30 Tafeln. — Dcrselbe, Holzmodelle fiir das Zeichnen nach kSrperlichen Gegen- 
stSnden, 3. Satz (55 Modelle). 

10) Notensammlnng. (Verwalter: Hocke.) 
Eine Vermehrung hat nicht stattgefunden. 

11) Tumapparat. (Verwalter: Brinckmann.) 
reber Neuanschaffungen ist nichts zu berichten. 




12) Lehnnittel der Vorsehule. (Verwalter: Sciiin'kel.i 

Dieselben wurden vermehrt durcli: 

E. H. WicHMANN, Wandkarte des Hamburger (iebietes. Hamburg, bei Otto MeiUner. — 
Hakdtkz, Wandkarte von Hannover. — Derselbe, Wandkarte von Schleswig-Holstein. 

Den Behorden sagt die Hansa-Scbule filr die Gewahrung der Mittel zu den obengenannten 
Anschaffungen . den Geschenkgebern fOr ihre freundlichen Oberweisungen gebljhrend Dank. 

TT. Stiftungen. 

Die Witwen- unil Waisenkasse der Hansa-Scliule hatte 

Kassenbestand am 1. Januar 1894 91G,(j;i M. 

Die Abgaben von Gebalt^erhSliungen betrugen . . 12,67 .. 

Die Jahresbeitrage 110,(X)-,. 

FOr Programme wurden eingenonmien 4,50 ,. 

und an Zinsen M.1" ,. 

sodalS der Kassenbestand am 1. .lanuar tSl^o betrug: 1077,:iU M. 
Die Recbnungsflihrung ist statutenmaiiig revidiert worden. Aus der am 1*7. .Januar ab- 
gehattenen .Tahresversammlung ist flber wichtigere Beschltisse nichts zu berichien. 

iri. Mitteilungen. 

1) Wiederzuimpfen sind im Jahre 1^95 alle ini Jahre \Sf<-i geliorenen Schuler, sofern 
sie nicht in den letzten 5 Jahren die natlirlichen Biattern iiberstanden oder niit Erfolg geimpft 
worden sind; auch ist die Impfung bei denjenigen zu \viederhoU>n, bei wflcheii sie in den Jaliren 
WJn nnd 1894 erfolglos geblieben ist. 

2) An Bestimmungen der Schulordnung der Hansa-Schule mdgeii bier besonders liervor- 
gehoben werden: 

Dispensation vom Tumunterricht kann nur auf Grund eiiies arztlichen Zeugnisses 
erfolgen. 

Isl der Schtller durch Krankheit am Schulbesucb verhindcrt, so ist ilavon muglichst bald, 
in der Rogel am ersten Tage, Anzeige zu machen. Zum Versiiumen ilor Scbule aus anderen 
GrQnden ist vorher rechtzeitig die Erlaubnis des Direktors nachzuMucheii. 

Soll ein SchUler mit Ahlauf eines Vierteljahres die Schule verlassoii, so ist seitens des 
Vaters oder seines Vertretcrs li Wochen vorher dem Direktor Anzeige /» macheii. Bei spSter 
erfolgonder Abmeldung bleibt die Verpflichtung zur Zahlunf! des Schulgeldes fur das folgende 
Vierteljahr bestehen. 

.^) Die von den Schulern gefdhrten Verkehrsbflcher dieneu da/u. um rhalsachliclie Mil- 
teilungen von der Schule an das Haus und umgekehrt von liem Ilansc m die Sc'hule geiangen 
zu lassen. Etwaige Beschwerden sind nicht auf diesem Wcgc zu hclViiilcm. siinricrn biieflich 
dem betreffenden Lehrer oder dein Diiektor zu tibormittcln. 

4) Die Priifung der neiianfzunehmendcn Schiiler lindcl ;iiu Sininjibcinl lieii li. Ajiril i-iiiti. 
Fdr den Eintritt in Sexta ist dcn Anforderungcn des >; M der SchnJordnniifi zn gcnugen. 

Das nene Schnljahr beginnt am Montag den 22. Aiiril morgens s Vhr. Zu jeder weitcien 
Auskunft ist der ITnterzeichncte gern hereit. 

Bergedi.rf. Anfang April \xi)r,. 

Dr. Georg Gross, 

Dirckl"]' dcr Haiisa-Schulo. 
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